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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1104 

4 Ιουλίου 2007 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών του Οικισμού 
«ΑΓΡΙΝΙΟ VIII» 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Ε.Κ. 

(Συνεδρίαση 18/10.5.2007 - θέμα 72) 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του ν. 3741/1929 περί της κατ’ όροφο 
ιδιοκτησίας όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 1024/1971 και 
τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα. 

β) Τις διατάξεις του 3227/2004 (άρθρο 20, παρ 6, 7, 8) 
που δημοσιεύθηκε στο με αρίθμ. 31/ τ.Β/9.2.2004 σε αντι¬ 
κατάσταση του α.ν. 163/1967 (άρθρο 10) και των συναφών 
ή τροποποιητικών αυτού, ν.δ. 946/1971 και 145/1973. 

γ) Την υπ’αριθμ. 31.321/25.4.2007 πράξη του Συμβολαι¬ 
ογράφου της πόλης Αγρίνιου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΒΟΔΗ- 
ΜΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ. 

Περί καταθέσεως του σχετικού φακέλου του οικι¬ 
σμού «ΑΓΡΙΝΙΟ VIII» στον οποίο περιλαμβάνονται πίνα¬ 
κες κατανομής ποσοστών, σχέδιο Γενικής Διατάξεως 
του οικισμού και σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών 
ως και τα σχετικά στοιχεία κοστολόγησης ομόφωνα 
αποφασίζουμε: 

Προβαίνουμε στην σύσταση αυτοτελών οριζοντίων 
ιδιοκτησιών - όπως αναλυτικά αυτή περιγράφεται συ¬ 
νημμένα στην παρούσα απόφαση - του Οικισμού της πό- 
λεως ΑΓΡΙΝΙΟΥ θέση «Βοϊδολίβαδο η Τσίτα η Φούσκαρη» 
του Νομού ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, αριθμός οικισμού ΑΓΡΙΝΙΟ VIII 
(ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Α Ε-1616 & ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Β Ε-1666 ), στοίχοι 
δέκα οκτώ (18), διαμερίσματα διακόσια τρία (203) που 
κατανεμήθηκαν σε δέκα τέσσερα (14) οικοδομικά τετρά¬ 
γωνα (Ο.Τ.) με ημερομηνία κλήρωσης την 25.6.2000 και 
αριθμό πολεοδομικής μελέτης 11514 που οικοδομήθηκε 
με δαπάνη του Ο.Ε.Κ. σε ιδιόκτητο αυτού οικόπεδο. 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

1. Ο παραπάνω οικισμός οικοδομήθηκε επί οικοπέδου 
συνολικής έκτασης εξήντα μιας χιλιάδων τριακοσίων 
τριάντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων και εξη εκα¬ 
τοστών (61.334,06) μ2 που χωρίστηκε σε δύο εργολαβίες 
(ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Α Ε = 1616) που περιλαμβάνει τά οικοδομικά 


τετράγωνα (Ο.Τ.) 1 - 2 - 5 - 6 - 7 & (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Β Ε= 1666) 
που περιλαμβάνει τα με αριθμ. οικοδομικά τετράγωνα 
(Ο. Τ.) 3 - 4 - 8 - 9 -10 -11 -12 -13 -14 και εχει εκδοθεί η 
με αριθμό 111/1995 οικοδομική άδεια η οποία αναθεωρή¬ 
θηκε σύμφωνα με αριθμό αδείας 15/1.2.2002 (βάσει νέου 
ρυμοτομικού σχεδίου ΦΕΚ1098 /31.12.2001 καθώς και νο¬ 
μιμοποίηση τροποποιήσεων αρχιτεκτονικών - στατικών 
και μηχανολογικών μελετών) ανήκει στην αποκλειστική 
κυριότητα, νομή και κατοχή του ΟΕΚ, ορίζεται με τα 
στοιχεία (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-17Α-18- 
18Α-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35- 
36-37-38-39-40-41-1). Στο μέ αριθμ. Α/8 7-3-2000 σχέδιο 
αρίθμησης - κλήρωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Ο.Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ. 867/τ.Β./19.8.1998) και συνορεύει: 

Βόρεια: Επί τεθλασμένης πλευράς με τά στοιχεία (8- 
9-10-11-12-13-14-15-16-17-17Α) με ιδιοκτησία τής Τεχνικής 
Εταιρείας ΕΔΟΚ - ΕΤΕΡ (ιδιοκτησίας πρώην Δημοσθ. 
Στύλιου ). 

Νότια: Επί τεθλασμένης πλευράς με τά στοιχεία (22- 
23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38) με 
επικαλυμένο ρέμα «ΡΕΜΠΕΛΙΑ - ΤΣΙΤΑ» και πέραν 
αυτού με διάφορες ιδιοκτησίες. 

Ανατολικά: Επί πλευράς με τά στοιχεία (18-18Α-19-20- 
21-22) με την ιδιοκτησία Δημητρίου Γιαννουλόπουλου 
- Παρασκευόπουλου. 

Δυτικά: Επί πλευράς με τά στοιχεία (39-40-41-1) με 
αγροτικό δρόμο και πέραν αυτού με αρδευτικό αύλακα 
και επί τεθλασμένης πλευράς με τά στοιχεία (1-2-3-4-5- 

6- 7-8) εν μέρει με ρέμα και πέραν αυτού με διάφορες 
ιδιοκτησίες 

2. Το παραπάνω οικόπεδο βρίσκεται στην Κτηματική 
Περιφέρεια του Δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ, θέση « ΒΟΙΔΟΛΙΒΑ- 
ΔΟ η ΤΣΙΤΑ η ΦΟΥΣΚΑΡΗ » με στοιχεία (1-2-3-4-5-6- 

7- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-17Α-18-18 Α-19-20-21 -22-23-24- 
25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-1) 
όπως φαίνεται στο με ημερομηνία 7.3.2000 τοπογραφικό 
διάγραμμα ακριβές αντίγραφο του οποίου είναι υπο¬ 
γεγραμμένο από την τακτική υπάλληλο του Ο.Ε.Κ. ΑΓ- 
ΓΕΛΕΤΟΥ ΜΑΤΑ κατατεθειμένο στον Συμβ/φο ΑΘΗΝΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟ. μαζί με τον 
σχετικό φάκελο του οικισμού περιήλθε η παραπάνω 
συνολική έκταση στην πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή 
στον Ο.Ε.Κ. από αγορά ως εξής: 

Α) σύμφωνα με το αριθ. 10470/27.3.1981 συμβόλαιο αγο¬ 
ράς από τους Αλκιβιάδη Παπαμήτσου του Κων/νου και 
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της συζύγου αυτού Αναστασίας το γένος Δημοσθένη 
Στύλιου, του παραπάνω συμβ/φου, οικοπεδικής εκτάσε- 
ως Ε= 14.330,90 μ2 που εχει μεταγράφει νόμιμα στα βι¬ 
βλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Αγρίνιου στο 
τόμο 101 και αριθμό 804 

Β) σύμφωνα με το αριθ. 10471/27-3-1981 συμβόλαιο αγο¬ 
ράς από τον Δημήτριο Γιαννουλόπουλο - Παρασκευ- 
όπουλο του παραπάνω συμβ/φου, οικοπεδικής εκτά- 
σεως Ε= 15.670,97 μ2 που εχει μεταγράφει νόμιμα στα 
βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Αγρίνιου 
στον τόμο 101 και αριθμό 805 και σε συνδυασμό με 
το υπ’ αριθμ. 11249/29-7-1981 συμβόλαιο βάσει νέας κα¬ 
ταμέτρησης της παραπάνω οικοπεδικής εκτάσεως Ε= 
15.750,97 μ2 του παραπάνω συμβ/φου που εχει μεταγρά¬ 
φει νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του υποθ/φυλακεί- 
ου Αγρίνιου στον τόμο 102 Και αριθμό 807. 

Γ) σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 10472/27.3.1981 συμβόλαιο 
αγοράς από τους 1) Αγάπης Χας Δημοσθένη Στύλιου 
2) Αναστασίας θυγατέρας του Δ. Στύλιου σύζυγος του 
Αλκιβιάδη Παπαμήτσου 3) Κων/νου Στύλιου του Δημο¬ 
σθένη και της Αγάπης 4) Βασιλικής σύζυγος Δημ. Γιαν- 
νουλόπουλου - Παρασκευόπουλου 5) Χρυσούλα Στύλιου 
θυγατέρα του Δ. Στύλιου σύζυγος Δημητρίου Αναστα¬ 
σίου και 6) Γεωργίου Στύλιου του Δημοσθένη και της 
Αγάπης, του παραπάνω συμβ/φου, δύο (2) οικοπεδικών 
εκτάσεων Ε= 5.036,27 μ2 και Ε= 25.720,73 μ2 που εχει 
μεταγράφει νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του υπο¬ 
θηκοφυλακείου Αγρίνιου στον τόμο 101 και αριθμό 806 
και σε συνδυασμό με το αριθ. 11248/29-7-1981 συμβόλαιο 
βάσει νέας καταμέτρησης των δύο (2) παραπάνω οικο- 
πεδικών εκτάσεων Ε= 5.231,48 μ2 και Ε= 26.020,73 μ2 του 
παραπάνω συμβ/φου που εχει μεταγράφει νόμιμα στα 
βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Αγρίνιου 
στον τόμο 102 και αριθμό 806. 

3. Επί της παραπάνω περιγραφόμενης οικοπεδικής 
εκτάσεως εγκρίθηκε η ανέγερση του οικισμού «ΑΓΡΙΝΙΟ 
VIII» χωρισμένου σε δύο (2) εργολαβίες (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
Α Ε-1616 και ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Β Ε= 1666) με την υπ’αριθμ. 
50442/3.8.1998 υπουργική απόφαση που δημοσιεύθη- 
κε στο ΦΕΚ 867/τΒ/19.8.1998. 4. Από την παραπάνω 
συνολική οικοπεδική έκταση Ε = 61.334,06 μ2 που κα¬ 
τασκευάστηκε ο οικισμός ΑΓΡΙΝΙΟ VIII διετέθησαν για 
δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους εκτάσεως είκοσι 
οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τετραγωνικών μέτρων 
και τριάντα εννέα εκατοστών (28.360,39 μ2) όπως φαί¬ 
νεται (χρώματος πορτοκαλή στο αριθ. Α/Ια Ιούλιος 2001 
ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμογής του οικισμού. Η έκταση 
αυτή περιέρχεται στην κυριότητα του Δήμου Αγρίνιου 
άμα τη καταθέσει και την μεταγραφή της παρούσης 
συμβάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας σύμφωνα με τον 
ν. 690/1948 (άρθρο 1) και δεν μεταβιβάζεται στους οικι¬ 
στές με την μεταβίβαση σε κάθε ένα από αυτούς της 
αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας του. 

Στην κυριότητα του Ο.Ε.Κ. παραμένει επίσης και δεν 
μεταβιβάζεται στους οικιστές έκταση όπως φαίνεται 
(χρώματος μπλέ) στο αριθ. Α/1 α Ιούλιος 2001 ρυμοτο¬ 
μικό σχέδιο εφαρμογής του οικισμού, α) τετρακοσίων 
σαράντα πέντε τεραγωνικών μέτρων και τριάντα εν¬ 
νέα εκατοστών Ε= 445,39 μ2 το οποίο συνιστά αυτο¬ 
τελές οικοδομικό τετράγωνο με αριθμό (Ο.Τ. 14) που 
περιλαμβάνει δύο (2) καταστήματα και μία (1) αίθουσα 
συγκέντρωσης. 

β) έκταση χιλίων τετρακοσίων τετραγωνικών μέτρων Ε= 
1.400,00 μ2 που προορίζεται για χώρος αθλοπαιδιών. 


γ) έκταση τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέ¬ 
ντε τετραγωνικών μέτρων Ε= 4.285,00 μ2 που προορί¬ 
ζεται για χώρο ανέγερσης σχολείου. 

δ) έκταση χιλίων επτακοσίων δέκα εξη τετραγωνικών 
μέτρων Ε = 1.716,00 μ2 που προορίζεται για χώρο ανέ¬ 
γερσης Εκκλησίας. 

5. Ο παραπάνω οικισμός ΑΓΡΙΝΙΟ VIII οικοδομήθηκε επί 
της υπολοίπου εκτάσεως εμβαδού είκοσι πέντε χιλιά¬ 
δων εκατόν είκοσι επτά τεραγωνικών μέτρων και τριά¬ 
ντα οκτώ εκατοστών (Ε= 25.127,38 μ2) η οποία αποτελεί 
το οικόπεδο των με την παρούσα πράξη συνιστώμενων 
αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού που 
μεταβιβάζεται στους οικιστές και κατά το ποσοστό εξ 
αδιαιρέτου που αναλογεί σε κάθε μία απ’ αυτές, η οποία 
απαρτίζεται από δέκα τέσσερα (14) διακριτά οικοδομικά 
τετράγωνα (Ο.Τ.) 

Η έκταση εκάστου οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) 
μεταβιβάζεται στους οικιστές μέσω των συνιστώμενων 
ιδιοκτησιών τους και κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου που 
αναλογεί σε κάθε μία από αυτές. 

6. Στο υπ’αριθμ. Α/8-7.3.2000 σχέδιο αρίθμησης - κλή¬ 
ρωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ο.Ε.Κ. (ΦΕΚ 867/ 
τ.Β/19.8.1998) ολόκληρο το οικόπεδο εμβαδού εξήντα 
μιάς χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων τετρα¬ 
γωνικών μέτρων και εξη εκατοστών Ε = 61.334,06 μ2, 
εμφανίζεται με τα στοιχεία (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12- 
13-14-15-16-17-17 Α -18-18 Α -19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29- 
30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-1). 

Η με πορτοκαλί χρώμα επιφάνεια του σχεδίου τούτου 
είναι εκείνη που διατέθηκε για δημόσιους και κοινόχρη¬ 
στους χώρους. Η με χρώμα μπλέ επιφάνεια είναι η χα¬ 
ρακτηριζόμενη ως ιδιοκτησία του Ο.Ε.Κ. και παραμένει 
στην κυριότητα του Ο.Ε.Κ. Η υπόλοιπη επιφάνεια του 
σχεδίου τούτου αποτελεί το οικόπεδο του οικισμού. 

Β) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Ο οικισμός που χαρακτηρίζεται με τον αριθμό ΑΓΡΙ¬ 
ΝΙΟ VIII, έχει ανεγερθεί και περιλαμβάνει συνολικά δέκα 
οκτώ (18) στοίχους διατεταγμένους σέ δέκα τέσσερα 
(14) οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.), στους οποίους αντι¬ 
στοιχούν συνολικά διακόσια τρία (203) διαμερίσματα. 

Το οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) με αριθμό δέκα τέσ¬ 
σερα (14) το οποίο περιέρχεται στην κυριότητα τού 
Ο.Ε.Κ. περιέχει δύο (2) καταστήματα και μία (1) αίθουσα 
συγκέντρωσης. 

Οι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες που συνιστώ- 
νται και διέπονται από τις παραπάνω διατάξεις είναι 
οι παρακάτω αναφερόμενες και λεπτομερώς περιγρα- 
φόμενες. 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ (Ο.Τ.) με αριθμό ΕΝΑ (1) 

Το Ο.Τ. ένα (1) όπως αυτό φαίνεται στο με αριθ. 11514/ 
Α-1 α /7-2001 Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής του οικισμού 
εμβαδού δύο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά τετρα¬ 
γωνικών μέτρων και δέκα εκατοστών (Ε= 2.967,10 μ2) 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με προβλεπόμενες δέκα (10) θέσεις χώρου 
στάθμευσης αυτοκινήτων και πέραν αυτών με ανώνυ¬ 
μο δημοτικό δρόμου του οικισμού. 

Νότια: με προβλεπόμενες πέντε (5) θέσεις χώρου 
στάθμευσης αυτοκινήτων και πέραν αυτού με ανώνυ¬ 
μο δημοτικό δρόμο του οικισμού και οικοπεδική έκτα¬ 
ση για ανέγερση σχολείου. 

Ανατολικά: Με ανώνυμο δημοτικό δρόμο του οικισμού 
και πέραν αυτού με το αριθμ.( 2 )Ο.Τ. 
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Δυτικά: Με ανώνυμο δημοτικό δρόμο του οικισμού και 
πέραν αυτού με προβλεπόμενες επτά (7) θέσεις χώρου 
στάθμευσης αυτοκινήτων και χώρο πρασίνου. 

Περιλαμβάνει τρεις (3) στοίχους, με τούς αριθμούς 
(1) τύπου 2.51, (2) τύπου 3.17 & (3) τύπου 3.18, με είκοσι 
τρία (23) συνολικά διαμερίσματα όπως παρακάτω ανα¬ 
λυτικά περιγράφονται. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΝΑ (1 ) 

Ο στοίχος ένα (1 ), εντός του Ο.Τ. 1 όπως φαίνεται 
στο με αριθμό 11514/Α8/7.3.2000 σχέδιο αρίθμησης κλή¬ 
ρωσης είναι ένα ενιαίο διώροφο κτίριο όπου περιλαμ¬ 
βάνει τα με αριθμό (1-2-3-4-5-6-7-8) διαμερίσματα τύ¬ 
που 2.51 που φαίνονται στο Α1 - Α2 - Α3/ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 
σχέδια κατόψεων υπογείου - ισογείου - Α'ορόφου και 
η περιγραφή των οποίων εχει όπως παρακάτω. 

Το υπ’αριθμ. ένα (1) διαμέρισμα του ισογείου ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο 2 κύρια 
δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό ενενήντα ένα τετραγωνικά μέτρα και πε¬ 
νήντα εκατοστά (Ε= 91,50 μ2), ποσοστό συν/σίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου (Ο.Τ.) σαράντα & διακόσια εννέα χιλιοστά 
(40,209) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν δέκα εννέα τε¬ 
τραγωνικά μέτρα & τριάντα εκατοστά (119,30) μ2. Έχει 
ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και 
κεντρικής θέρμανσης διακόσια σαράντα τέσσερα χιλιο¬ 
στά (244) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντι¬ 
στοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με αριθμό (1) αποθήκη 
εμβαδού είκοσι τέσσερα τετραγωνικά μέτρα και εξή¬ 
ντα εκατοστά (24,60)μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. 
ένα και ογδόντα ένα χιλιοστά (1,081) %ο που αντιστοι¬ 
χούν σε τρία τετραγωνικά μέτρα και είκοσι ένα εκατο¬ 
στά (3,21) μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθμ. έξη (6) διαμέρισμα του ιδίου 
ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, είσοδο κτιρίου και πέραν αυ¬ 
τού με το αριθμ. (2) διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με κοινοκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. δύο (2) διαμέρισμα του ισογείου ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο 2 κύρια 
δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό ενενήντα ένα τετραγωνικά μέτρα και πε¬ 
νήντα εκατοστά (Ε= 91,50 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου τού οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου (Ο.Τ.) σαράντα & διακόσια εννέα χι¬ 
λιοστά (40,209) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν δέκα 
εννέα τετραγωνικά μέτρα & τριάντα εκατοστά (119,30) 
μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων και κεντρικής θέρμανσης διακόσια σαράντα 
τέσσερα χιλιοστά (244) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω 
διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου με 
αριθμό (2) αποθήκη εμβαδού είκοσι τρία τετραγωνικά 
μέτρα και δέκα εκατοστά (23,10 )μ2 ποσοστό συν/σίας 
επί του Ο.Τ. ένα και δέκα πέντε χιλιοστά (1,015) %ο που 
αντιστοιχούν σε τρία τετραγωνικά μέτρα και ένα εκα¬ 
τοστά (3,01) μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κλιμ/σιο, είσοδο κτιρίου και πέραν αυτού 
με το αριθμ. (1) διαμέρισμα 


Το υπ’αριθμ. τρία (3) διαμέρισμα του Α' ορόφου απο- 
τελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια δωμάτια 
- λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει εμβα¬ 
δό ενενήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα 
εκατοστά (Ε= 95,70 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου (Ο.Τ.) σαράντα δύο & πενήντα τέσσερα χιλιοστά 
(42,054) % 0 που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι τέσσερα 
τετραγωνικά μέτρα & εβδομήντα οκτώ εκατοστά (124,78) 
μ2.Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων και κεντρικής θέρμανσης διακόσια πενήντα εξη 
χιλιοστά (256) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρι¬ 
σμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με αριθμό 
(3) αποθήκη εμβαδού είκοσι επτά τετραγωνικά μέτρα 
και ενενήντα εκατοστά (27,90) μ2 ποσοστό συν/σίας επί 
του Ο.Τ. ένα και διακόσια είκοσι εξη χιλιοστά (1,226) %ο 
που αντιστοιχούν σε τρία τετραγωνικά μέτρα και εξή¬ 
ντα τέσσερα εκατοστά (3,64) μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθμό (8) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με κλιμ/σιο είσοδο ορόφου και πέραν αυ¬ 
τού με το αριθμ. (4) διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. τέσσερα (4) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια δω¬ 
μάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
εμβαδό ενενήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα και εβδο¬ 
μήντα εκατοστά (Ε= 95,70 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) σαράντα δύο & πενήντα τέσσερα χι¬ 
λιοστά (42,054) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι 
τέσσερα τετραγωνικά μέτρα & εβδομήντα οκτώ εκα¬ 
τοστά (124,78) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης διακόσια 
πενήντα εξη χιλιοστά (256) %ο αντίστοιχα, στο παραπά¬ 
νω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η 
με αριθμό (4) αποθήκη εμβαδού είκοσι εξη τετραγωνι¬ 
κά μέτρα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (26,75) μ2 πο¬ 
σοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και εκατόν εβδομήντα 
εξη χιλιοστά (1,176) %ο που αντιστοιχούν σε τρία τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και σαράντα εννέα εκατοστά (3,49) μ2 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, είσοδο ορόφου και πέραν αυτού 
με το αριθμ. (3) διαμέρισμα 
Το με αριθμ. πέντε (5) διαμέρισμα του ισογείου ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια 
δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
εμβαδό ενενήντα ένα τετραγωνικά μέτρα και πενήντα 
εκατοστά (Ε= 91,50) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου (Ο.Τ.) σαράντα & διακόσια εννέα χιλιοστά (40,209) 
%ο που αντιστοιχούν σε εκατόν δέκα εννέα τετραγω¬ 
νικά μέτρα & τριάντα εκατοστά (119,30) μ2. Έχει πο¬ 
σοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και 
κεντρικής θέρμανσης διακόσια σαράντα τέσσερα χι¬ 
λιοστά (244) % 0 αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρι¬ 
σμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με αριθ¬ 
μό (5) αποθήκη εμβαδού είκοσι τέσσερα τετραγωνικά 
μέτρα και εξήντα εκατοστά (24,60) μ2 ποσοστό συν/ 
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σίας επί του Ο.Τ. ένα και ογδόντα ένα χιλιοστά (1,081) 
%0 που αντιστοιχούν σε τρία τετραγωνικά μέτρα και εί¬ 
κοσι ένα εκατοστά (3,21) μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κλιμ/σιο και πέραν αυτού με το αριθμ. (6) 
διαμέρισμα 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμ. εξη (6) διαμέρισμα του ισογείου ορόφου 
αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια δω¬ 
μάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
εμβαδό ενενήντα ένα τετραγωνικά μέτρα και πενήντα 
εκατοστά (Ε= 91,50) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου 
(Ο.Τ.) σαράντα & διακόσια εννέα χιλιοστά (40,209) %ο 
που αντιστοιχούν σε εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά 
μέτρα & τριάντα εκατοστά (119,30) μ2. Έχει ποσο¬ 
στά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης διακόσια σαράντα τέσσερα χιλι¬ 
οστά (244) %» αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα 
αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με αριθμό (6) 
αποθήκη εμβαδού είκοσι τρία τετραγωνικά μέτρα και 
δέκα εκατοστά (23,10) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του 
Ο.Τ. ένα και ογδόντα ένα χιλιοστά (1,081) %ο που αντι¬ 
στοιχούν σε τρία τετραγωνικά μέτρα και ένα εκατο¬ 
στά (3,01) μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κλιμ/σιο και πέραν αυτού με το αριθμ. (5) 
διαμέρισμα. 

Νότια: Με το αριθμ. (1) διαμέρισμα του ίδιου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. επτά (7) διαμέρισμα του Α' ορόφου απο- 
τελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια δωμάτια 

- λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει εμβα¬ 
δό ενενήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα 
εκατοστά (Ε= 95,70 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου (Ο.Τ.) σαράντα δύο & πενήντα τέσσερα χιλιοστά 
(42,054) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι τέσσερα 
τετραγωνικά μέτρα & εβδομήντα οκτώ εκατοστά (124,78) 
μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων και κεντρικής θέρμανσης διακόσια πενήντα εξη 
χιλιοστά (256) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρι¬ 
σμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με αριθμό 
(7) αποθήκη εμβαδού είκοσι επτά τετραγωνικά μέτρα 
και ενενήντα εκατοστά (27,90) μ2 ποσοστό συν/σίας επί 
του Ο.Τ. ένα και διακόσια είκοσι έξη χιλιοστά (1,226 )%ο 
που αντιστοιχούν σε τρία τετραγωνικά μέτρα και εξή¬ 
ντα τέσσερα εκατοστά (3,64) μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμ/σιο και με το αριθμ. (8) διαμέρισμα 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμ. οκτώ (8) διαμέρισμα του Α' ορόφου απο- 
τελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια δωμάτια 

- λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει εμβα¬ 
δό ενενήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα 
εκατοστά (Ε= 95,70 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου (Ο.Τ.) σαράντα δύο & πενήντα τέσσερα χιλιοστά 
(42,054) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι τέσσερα 
τετραγωνικά μέτρα & εβδομήντα οκτώ εκατοστά (124,78) 
μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 


στων και κεντρικής θέρμανσης διακόσια πενήντα εξη 
χιλιοστά (256) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρι¬ 
σμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με αριθμό 
(8) αποθήκη εμβαδού είκοσι εξη τετραγωνικά μέτρα και 
εβδομήντα πέντε (26,75) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του 
Ο.Τ. ένα και εκατόν εβδομήντα εξη χιλιοστά (1,176) %ο 
που αντιστοιχούν σε τρία τετραγωνικά μέτρα και σα¬ 
ράντα εννέα εκατοστά (3,49) μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κλιμ/σιο και με το αριθμό (7) διαμέρισμα 
του ίδιου ορόφου. 

Νότια: Με το αριθμ. (3) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΥΟ (2 ) 

Ο στοίχος δύο (2 ), εντός του Ο.Τ. 1 όπως φαίνεται 
στο με αριθμό 11514/Α8/7-3-2000 σχέδιο αρίθμησης κλή¬ 
ρωσης είναι μία ενιαία τριόροφη πολυκατοικία με υπό¬ 
γειο οπού περιλαμβάνει τά μέ αριθμό (9-10-11-12-13-14- 
15-16-17) διαμερίσματα τύπου 3.17 όπως φαίνονται στα 
Α1 - Α2 - Α3/ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 σχέδια κατόψεων υπογείου - 
ισογείου - Α' και Β' ορόφου και η περιγραφή των οποί¬ 
ων εχει όπως παρακάτω. 

Το με αριθμ. εννέα (9) διαμέρισμα του ισογείου ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα ένα (1) κύριο 
δωμάτιο - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
εμβαδό εξήντα εννέα τετραγωνικά μέτρα (Ε= 69,00 μ2), 
ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικο¬ 
πέδου του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) τριάντα & 
τριακόσια είκοσι ένα χιλιοστά (30,321) %ο που αντιστοι¬ 
χούν σε ογδόντα εννέα τετραγωνικά μέτρα & ενενήντα 
επτά εκατοστά (89,97) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης 
εβδομήντα οκτώ χιλιοστά (78) %ο αντίστοιχα, στο πα¬ 
ραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πο¬ 
λυκατοικίας η με αριθμό (9) αποθήκη εμβαδού δέκα 
οκτώ τετραγωνικά μέτρα και είκοσι (18,20) μ2 ποσοστό 
συν/σίας επί του Ο.Τ. μηδέν και οκτακόσια χιλιοστά 
(0,800) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και τριάντα επτά εκατοστά (2,37) μ2, δαπάνη κοινο¬ 
χρήστων για χρήση ανελκυστήρα τριάντα ένα χιλιοστά 
(31) %» και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με το αριθμ. (10) δέκα διαμέρισμα του ιδίου 
ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο και είσοδο της πολυκατοικίας 

Το με αριθμ. δέκα (10) διαμέρισμα του ισογείου ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά μέτρα και 
πενήντα εκατοστά (Ε= 119,50 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) πενήντα δύο & πεντακόσια δέκα τρία 
χιλιοστά (52,513) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν πενή¬ 
ντα πέντε τετραγωνικά μέτρα & ογδόντα ένα εκατοστά 
(155,81) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα 
τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέ¬ 
ρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με 
αριθμό (10) αποθήκη εμβαδού τριάντα δύο τετραγωνικά 
μέτρα (32,00) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και 
τετρακόσια εξη χιλιοστά (1,406) %ο που αντιστοιχούν σε 
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τέσσερα τετραγωνικά μέτρα και δέκα επτά εκατοστά 
(4,17) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα 
πενήντα τέσσερα χιλιοστά (54) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθμ. (9) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, είσοδο πολυκατοικίας και κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εντεκα (11) διαμέρισμα του ισογείου ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια 
δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και σαράντα εκα¬ 
τοστά (Ε= 90,40 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου 
(Ο.Τ.) τριάντα εννέα & επτακόσια είκοσι πέντε χιλιοστά 
(39,725) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν δέκα επτά τε¬ 
τραγωνικά μέτρα & ογδόντα επτά εκατοστά (117,87) μ2. 
Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο 
αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο 
υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (11) αποθήκη εμ- 
βαδού είκοσι δύο τετραγωνικά μέτρα και τριάντα εκατο¬ 
στά (22,30) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. μηδέν και 
ενιακόσια ογδόντα χιλιοστά (0.980) %ο που αντιστοιχούν 
σε δύο τετραγωνικά μέτρα και ενενήντα ένα εκατοστά 
(2,91) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα 
σαράντα ένα χιλιοστά (41) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα και είσοδο πο¬ 
λυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. δώδεκα (12) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια δω¬ 
μάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
εμβαδό ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα και πενήντα 
εκατοστά (Ε= 98,50 μ2), ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου 
(Ο.Τ.) σαράντα τρία & διακόσια ογδόντα πέντε χιλιοστά 
(43,285) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι οκτώ τε¬ 
τραγωνικά μέτρα & σαράντα τρία εκατοστά (128,43) μ2. 
Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα χιλιοστά (110) %ο 
αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο 
υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (12) αποθήκη 
εμβαδού είκοσι τρία τετραγωνικά μέτρα και πενήντα 
εκατοστά (23,50) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα 
και τριάντα τρία χιλιοστά (1,033) %ο που αντιστοιχούν 
σε τρία τετραγωνικά μέτρα και εξη εκατοστά (3,06) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα τρία χιλιοστά (133) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με το αριθμ. (13) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο,ανελκυστήρα και με το αριθμ. (14) 
διαμέρισμα. 

Το με αριθμ. δέκα τρία (13) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά μέτρα και πε¬ 
νήντα εκατοστά (Ε= 119,50 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 


τετραγώνου (Ο.Τ.) πενήντα δύο & πεντακόσια δέκα τρία 
χιλιοστά (52,513) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν πενή¬ 
ντα πέντε τετραγωνικά μέτρα & ογδόντα ένα εκατοστά 
(155,81) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριαντα 
τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω δια¬ 
μέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η 
με αριθμό (13) αποθήκη εμβαδού είκοσι επτά τετραγω¬ 
νικά μέτρα και ογδόντα εκατοστά (27,80) μ2 ποσοστό 
συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και διακόσια είκοσι δύο χιλι¬ 
οστά (1,222) %ο που αντιστοιχούν σε τρία τετραγωνικά 
μέτρα και εξήντα δύο εκατοστά (3,62) μ2 δαπάνη κοι¬ 
νοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν εξήντα ένα 
χιλιοστά (161) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθμ. (12) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. δέκα τέσσερα (14) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και σα¬ 
ράντα εκατοστά (Ε= 90,40 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) τριάντα εννέα & επτακόσια είκοσι 
πέντε χιλιοστά (39,725) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν 
δέκα επτά τετραγωνικά μέτρα & ογδόντα επτά εκα¬ 
τοστά (117,87) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ένα χιλιοστά (101) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέ¬ 
ρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με 
αριθμό (14) αποθήκη εμβαδού είκοσι ένα τετραγωνικά 
μέτρα και δέκα εκατοστά (21,10) μ2 ποσοστό συν/σίας 
επί του Ο.Τ. μηδέν και ενιακόσια είκοσι επτά χιλιοστά 
(0,927) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα 
και εβδομήντα πέντε εκατοστά (2,75) μ2, δαπάνη κοι¬ 
νοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν είκοσι δύο 
χιλιοστά (122) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα και με το αριθμ. 
(12) διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. δέκα πέντε (15) διαμέρισμα του Β' ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια 
δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
εμβαδό ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα και πενήντα 
εκατοστά (Ε= 98,50 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου (Ο.Τ.) σαράντα τρία & διακόσια ογδόντα πέντε 
χιλιοστά (43,285) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν είκο¬ 
σι οκτώ τετραγωνικά μέτρα & σαράντα τρία εκατο¬ 
στά (128,43) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
δέκα χιλιοστά (110) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω δια¬ 
μέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η 
με αριθμό (15) αποθήκη εμβαδού είκοσι δύο τετραγω¬ 
νικά μέτρα και ογδόντα εκατοστά (22,80) μ2 ποσοστό 
συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και δύο χιλιοστά (1,002) %ο 
που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα και ενε¬ 
νήντα επτά εκατοστά (2,97) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων 
για χρήση ανελκυστήρα εκατόν σαράντα εξη χιλιοστά 
(146) %ο και συνορεύει: 




16980 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με το αριθμ. (16) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο και με το αριθμ. (17) διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου. 

Το με αριθμ. δέκα εξη (16) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά μέτρα και πε¬ 
νήντα εκατοστά (Ε= 119,50 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) πενήντα δύο & πεντακόσια δέκα τρία 
χιλιοστά (52,513) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν πενή¬ 
ντα πέντε τετραγωνικά μέτρα & ογδόντα ένα εκατο¬ 
στά (155,81) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριαντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο παραπά¬ 
νω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοι¬ 
κίας η με αριθμό (16) αποθήκη εμβαδού είκοσι εξη τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (26,00) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του 
Ο.Τ. ένα και εκατόν σαράντα τρία χιλιοστά (1,143) %ο που 
αντιστοιχούν σε τρία τετραγωνικά μέτρα και τριάντα 
εννέα εκατοστά (3,39) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για 
χρήση ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιοστά 
(178) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθμ. (15) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμ. δέκα επτά (17) διαμέρισμα του Β' ορόφου 
αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια δω¬ 
μάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και σαράντα εκα¬ 
τοστά (Ε= 90,40 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου 
(Ο.Τ.) τριάντα εννέα & επτακόσια είκοσι πέντε χιλιοστά 
(39,725) % 0 που αντιστοιχούν σε εκατόν δέκα επτά τε¬ 
τραγωνικά μέτρα & ογδόντα επτά εκατοστά (117,87) μ2. 
Έχει ποσοστά συμμετοχής στίς δαπάνες κοινοχρήστων 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο 
αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο 
υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (17) αποθήκη 
εμβαδού είκοσι τετραγωνικά μέτρα και τριάντα εκατο¬ 
στά (20,30) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. μηδέν και 
οκτακόσια ενενήντα δύο χιλιοστά (0,892) %ο που αντι¬ 
στοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα και εξήντα πέντε 
εκατοστά (2,65) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση 
ανελκυστήρα εκατόν τράντα τέσσερα χιλιοστά (134) %ο 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα και το αριθμ. 
(15) διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΤΡΙΑ (3) 

Ο στοίχος τρία (3 ), εντός του Ο.Τ. 1 όπως φαίνεται 
στο με αριθμό 11514/Α8/7-3-2000 σχέδιο αρίθμησης κλή¬ 
ρωσης είναι μία ενιαία τριόροφη πολυκατοικία με υπό¬ 
γειο οπού περιλαμβάνει τα με αριθμό (18-19-20-21-22-23) 
διαμερίσματα τύπου 3.18 όπως φαίνονται στα Α1 - Α2 
- Α3/ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 σχέδια κατόψεων υπογείου - ισο¬ 


γείου - Α' και Β' ορόφου και η περιγραφή των οποίων 
εχει όπως παρακάτω: 

Το με αριθμ. δέκα οκτώ (18) διαμέρισμα του ισογείου 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο( 2) κύ¬ 
ρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και εξήντα 
εκατοστά (Ε= 90,60 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου (Ο.Τ.) τριάντα εννέα & οκτακόσια δέκα τρία χι¬ 
λιοστά (39,813) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν δέκα 
οκτώ τετραγωνικά μέτρα & δέκα τρία εκατοστά (118,13) 
μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα επτά 
χιλιοστά (157) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρι¬ 
σμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με 
αριθμό (18) αποθήκη εμβαδού είκοσι δύο τετραγωνικά 
μέτρα και εβδομήντα (22,70) μ2 ποσοστό συν/σίας επί 
του Ο.Τ. μηδέν και ενιακόσια ενενήντα οκτώ χιλιοστά 
(0,998) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα 
και ενενήντα εξη εκατοστά (2,96) μ2, δαπάνη κοινο¬ 
χρήστων για χρήση ανελκυστήρα εξήντα δύο χιλιοστά 
(62) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με κλιμ/σιο - ανελκυστήρα και είσοδο πο¬ 
λυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. δέκα εννέα (19) διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο 
(2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και 
εξήντα εκατοστά (Ε= 90,60 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) τριάντα εννέα & οκτακόσια δέκα τρία 
χιλιοστά (39,813) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν δέκα 
οκτώ τετραγωνικά μέτρα & δέκα τρία εκατοστά (118,13) 
μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα επτά χι¬ 
λιοστά (157) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα 
αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθ¬ 
μό (19) αποθήκη εμβαδού είκοσι δύο τετραγωνικά μέτρα 
και τριάντα (22,30) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. 
μηδέν και ενιακόσια ογδόντα χιλιοστά (0,980) %ο που 
αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα και ενενήντα 
ένα εκατοστά (2,91) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρή¬ 
ση ανελκυστήρα εξήντα δύο χιλιοστά (62) %ο και συνο¬ 
ρεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κλιμ/σιο - ανελκυστήρα και είσοδο πολυ¬ 
κατοικίας 

Το με αριθμ. είκοσι (20) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια δω¬ 
μάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και εξήντα εκα¬ 
τοστά (Ε= 90,60 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου (Ο.Τ.) τριάντα εννέα & οκτακόσια δέκα τρία χιλιο¬ 
στά (39,813) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν δέκα οκτώ 
τετραγωνικά μέτρα & οκτακόσια δέκα τρία εκατοστά 
(118,13) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα 
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επτά χιλιοστά (157) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω δια¬ 
μέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η 
με αριθμό (20) αποθήκη εμβαδού δέκα οκτώ τετραγω¬ 
νικά μέτρα και εβδομήντα (18,70) μ2 ποσοστό συν/σίας 
επί του Ο.Τ. μηδέν και οκτακόσια είκοσι δύο χιλιοστά 
(0,822) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα 
και σαράντα τέσσερα εκατοστά (2,44) μ2 δαπάνη κοι¬ 
νοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα 
δύο χιλιοστά (192) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με κλιμ/σιο και το αριθμ. (21) διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. είκοσι ένα (21) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εκατόν εξη τετραγωνικά μέτρα και 
πενήντα εκατοστά (Ε= 106,50 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) σαράντα εξη & οκτακόσια χιλιοστά 
(46,800) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν τριάντα οκτώ 
τετραγωνικά μέτρα & ογδόντα εξη εκατοστά (138,86) μ2. 
Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα εξη χιλιοστά 
(186) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντι¬ 
στοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό 
(21) αποθήκη εμβαδού είκοσι εννέα τετραγωνικά μέτρα 
(29,00) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και δια¬ 
κόσια εβδομήντα τέσσερα χιλιοστά (1,274) %ο που αντι¬ 
στοιχούν σε τρία τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα 
οκτώ (3,78) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελ¬ 
κυστήρα διακόσια είκοσι πέντε χιλιοστά (225) %ο και συ¬ 
νορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κλιμ/σιο και το αριθμ. (20) διαμέρισμα του 
ιδίου ορόφου 

Το με αριθμ. είκοσι δύο (22) διαμέρισμα του Β' ορόφου 
αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια δωμά¬ 
τια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει εμ¬ 
βαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και εξήντα εκατοστά 
(Ε= 90,60 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του 
ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) 
τριάντα εννέα & οκτακόσια δέκα τρία χιλιοστά (39,813) 
%0 που αντιστοιχούν σε εκατόν δέκα οκτώ τετραγωνι¬ 
κά μέτρα & δέκα τρία εκατοστά (118,13) μ2. Έχει ποσο¬ 
στά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157) %ο 
αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο 
υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (22) αποθήκη 
εμβαδού δέκα οκτώ τετραγωνικά μέτρα (18,00) μ2 πο¬ 
σοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. μηδέν και επτακόσια ενε¬ 
νήντα ένα χιλιοστά (0,791) %ο που αντιστοιχούν σε δύο 
τετραγωνικά μέτρα και τριάντα πέντε εκατοστά (2,35) 
μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα δια¬ 
κόσια εντεκα χιλιοστά (211) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με κλιμ/σιο και το αριθμ. (23) διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 


Το με αριθμ. είκοσι τρία (23) διαμέρισμα του Β' ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εκατόν εξη τετραγωνικά μέτρα και 
πενήντα εκατοστά (Ε= 106,50 μ2), ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) σαράντα εξη & οκτακόσια χιλιοστά 
(46,800) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν τριάντα οκτώ 
τετραγωνικά μέτρα & ογδόντα εξη εκατοστά (138,86) 
μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα εξη 
χιλιοστά (186) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρι¬ 
σμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με 
αριθμό (23) αποθήκη εμβαδού είκοσι επτά τετραγωνι¬ 
κά μέτρα και ογδόντα (27,80) μ2 ποσοστό συν/σίας επί 
του Ο.Τ. ένα και διακόσια είκοσι δύο χιλιοστά (1,222) %ο 
που αντιστοιχούν σε τρία τετραγωνικά μέτρα και εξή¬ 
ντα δύο εκατοστά (3,62) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για 
χρήση ανελκυστήρα διακόσια σαράντα οκτώ χιλιοστά 
(248) %» και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κλιμ/σιο και το αριθμ. (22) διαμέρισμα του 
ιδίου ορόφου. 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ (Ο.Τ.) με αριθμό ΔΥΟ (2) 

Το Ο.Τ. δύο (2) όπως αυτό φαίνεται στο με αριθ. 
11514/Α-1 α /7-2001 Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής του οι¬ 
κισμού εμβαδού δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε 
τετραγωνικών μέτρων και πενήντα τριών εκατοστών 
(Ε= 2.665,53 μ2) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ανώνυμο δημοτικό δρόμου του οικισμού. 

Νότια: Με προβλεπόμενες οκτώ (8) θέσεις χώρου 
στάθμευσης αυτοκινήτων, με ανώνυμο δημοτικό δρόμο 
του οικισμού και πέραν αυτού Με οικοπεδική έκταση 
για ανέγερση σχολείου. 

Ανατολικά: Με προβλεπόμενες οκτώ (8) και εξη (6) 
θέσεις χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, με ανώνυμο 
δημοτικό δρόμο του οικισμού και πέραν αυτού με τα 
αριθ. 4 και 3 Ο.Τ. του οικισμού. 

Δυτικά: Με προβλεπόμενες εξη (6) θέσεις χώρου 
στάθμευσης αυτοκινήτων, με ανώνυμο δημοτικό δρό¬ 
μο του οικισμού και πέραν αυτού με το αριθμ. 1 Ο.Τ. 
του οικισμού. 

Περιλαμβάνει δύο (2) στοίχους, με τούς αριθμούς 
τέσσερα (4) τύπου 3.17 & (5) τύπου 3.17 - 3.18, με είκοσι 
τέσσερα (24) συνολικά διαμερίσματα όπως παρακάτω 
αναλυτικά περιγράφονται. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ (4 ) 

Ο στοίχος τέσσερα (4 ), εντός του Ο.Τ. 1 όπως φαίνε¬ 
ται στο με αριθμό 11514/Α8/7-3-2000 σχέδιο αρίθμησης 
κλήρωσης είναι μία ενιαία τριόροφη πολυκατοικία με 
υπόγειο οπού περιλαμβάνει τά μέ αριθμό (24-25-26-27- 
28-29-30-31-32) διαμερίσματα τύπου 3.17 όπως φαίνο¬ 
νται στα Α1 - Α2 - Α3/ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 σχέδια κατόψεων 
υπογείου - ισογείου - Α' και Β' ορόφου και η περιγρα¬ 
φή των οποίων εχει όπως παρακάτω. 

Το με αριθμ. είκοσι τέσσερα (24) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο 
(2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και 
σαράντα εκατοστά (Ε= 90,40 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
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τετραγώνου (Ο.Τ.) τριάντα επτά & τριακόσια δύο χιλι¬ 
οστά (37,302) %ο που αντιστοιχούν σε ενενήντα εννέα 
τετραγωνικά μέτρα & σαράντα τρία εκατοστά (99,43) 
μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένα χιλιο¬ 
στά (101) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντι¬ 
στοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό 
(24) αποθήκη εμβαδού είκοσι δύο τετραγωνικά μέτρα 
και τριάντα εκατοστά (22,30) μ2 ποσοστό συν/σίας επί 
του Ο.Τ. μηδέν και ενιακόσια είκοσι χιλιοστά (0.920) %ο 
που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα και σα¬ 
ράντα πέντε εκατοστά (2,45) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων 
για χρήση ανελκυστήρα σαράντα ένα χιλιοστά (41) %ο 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα και είσοδο πολυκα¬ 
τοικίας. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. είκοσι πέντε (25) διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και πενήντα εκατοστά (Ε= 119,50 μ2 ), ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) σαράντα εννέα & τριακόσια 
δέκα χιλιοστά (49,310) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν 
τριάντα ένα τετραγωνικά μέτρα & σαράντα τέσσερα 
εκατοστά (131,44) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τριαντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο πα¬ 
ραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυ¬ 
κατοικίας η με αριθμό (25) αποθήκη εμβαδού τριάντα 
δύο τετραγωνικά μέτρα (32,00) μ2 ποσοστό συν/σίας 
επί του Ο.Τ. ένα και τριακόσια είκοσι χιλιοστά (1,320) %ο 
που αντιστοιχούν σε τρία τετραγωνικά μέτρα και πενή¬ 
ντα δύο εκατοστά (3,52) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για 
χρήση ανελκυστήρα πενήντα τέσσερα χιλιοστά (54) %ο 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμ/σιο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με το αριθμ. (26) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου. 

Το με αριθμ. είκοσι εξη (26) διαμέρισμα του ισογείου 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα ένα (1) κύ¬ 
ριο δωμάτιο - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εχει εμβαδό εξήντα εννέα τετραγωνικά μέτρα (Ε= 69,00 
μ2), ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οι¬ 
κοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) είκοσι οκτώ 
& τετρακόσια εβδομήντα δύο χιλιοστά (28,472) %ο που 
αντιστοιχούν σε εβδομήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα 
& ογδόντα εννέα εκατοστά (75,89) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής 
θέρμανσης εβδομήντα οκτώ χιλιοστά (78) %ο αντίστοι¬ 
χα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο 
της πολυκατοικίας η με αριθμό (26) αποθήκη εμβαδού 
δέκα οκτώ τετραγωνικά μέτρα και είκοσι (18,20) μ2 πο¬ 
σοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. μηδέν και επτακόσια πε¬ 
νήντα ένα χιλιοστά (0,751) %ο που αντιστοιχούν σε δύο 
τετραγωνικά μέτρα (2,00) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για 
χρήση ανελκυστήρα τριάντα ένα χιλιοστά (31) %ο και συ¬ 
νορεύει: 


Βόρεια: Με κλιμ/σιο - ανελκυστήρα και είσοδο πολυ¬ 
κατοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με το αριθμ. (25) διαμέρισμα του ιδίου 
ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμ. είκοσι επτά (27) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια 
δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και σαράντα εκα¬ 
τοστά (Ε= 90,40 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου 
(Ο.Τ.) τριάντα επτά & τριακόσια δύο χιλιοστά (37,302) %ο 
που αντιστοιχούν σε ενενήντα εννέα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα & σαράντα τρία εκατοστά (99,43) μ2. Έχει ποσο¬ 
στά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο αντίστοιχα, 
στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της 
πολυκατοικίας η με αριθμό (27) αποθήκη εμβαδού εί¬ 
κοσι ένα τετραγωνικά μέτρα και δέκα εκατοστά (21,10) 
μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. μηδέν και οκτακόσια 
εβδομήντα ένα χιλιοστά (0.871) %ο που αντιστοιχούν σε 
δύο τετραγωνικά μέτρα και τριάντα δύο εκατοστά (2,32) 
μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν είκοσι δύο χιλιοστά (122) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμ/σιο - ανελκυστήρα - είσοδο πολυκα¬ 
τοικίας & το αριθ. (29) διαμέρισμα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. είκοσι οκτώ (28) διαμέρισμα του Α ' ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά μέτρα και 
πενήντα εκατοστά (Ε= 119,50 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) σαράντα εννέα & τριακόσια δέκα χι¬ 
λιοστά (49,310) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν τριάντα 
ένα τετραγωνικά μέτρα & σαράντα τέσσερα εκατοστά 
(131,44) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριά¬ 
ντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω 
διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικί¬ 
ας η με αριθμό (28) αποθήκη εμβαδού είκοσι επτά τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και ογδόντα εκατοστά (27,80) μ2 πο¬ 
σοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και εκατόν σαράντα 
επτά χιλιοστά (1,147) %ο που αντιστοιχούν σε τρία τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και εξη εκατοστά (3,06) μ2, δαπάνη 
κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν εξήντα 
ένα χιλιοστά (161) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμ/σιο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το αριθμ. (29) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Το με αριθμ. είκοσι εννέα (29) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα 
και πενήντα εκατοστά (Ε= 98,50 μ2 ), ποσοστό συν/σίας 
εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου (Ο.Τ.) σαράντα & εξακόσια σαράντα 
πέντε χιλιοστά (40,645) %ο που αντιστοιχούν σε εκα- 
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τόν οκτώ τετραγωνικά μέτρα & τριάντα τέσσερα εκα¬ 
τοστά (108,34) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
δέκα χιλιοστά (110) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω δια¬ 
μέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η 
με αριθμό (29) αποθήκη εμβαδού είκοσι τρία τετραγω¬ 
νικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (23,50) μ2 ποσοστό 
συν/σίας επί του Ο.Τ. μηδέν και ενιακόσια εβδομήντα 
χιλιοστά (0,970) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγω¬ 
νικά μέτρα και πενήντα οκτώ εκατοστά (2,58) μ2, δαπά¬ 
νη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν τριά¬ 
ντα τρία χιλιοστά (133) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ανελκυστήρα - το αριθμ. (27) διαμέρισμα 
και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το αριθμ. (28) διαμέρισμα του ιδίου 
ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. τριάντα (30) διαμέρισμα του Β' ορόφου 
αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια δω¬ 
μάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και σαράντα εκα¬ 
τοστά (Ε= 90,40 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου 
(Ο.Τ.) τριάντα επτά & τριακόσια δύο χιλιοστά (37,302) %ο 
που αντιστοιχούν σε ενενήντα εννέα τετραγωνικά μέτρα 
& σαράντα τρία εκατοστά (99,43) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101 %ο αντίστοιχα, στο 
παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πο¬ 
λυκατοικίας η με αριθμό (30) αποθήκη εμβαδού είκοσι 
τετραγωνικά μέτρα και τριάντα εκατοστά (20,30) μ2 πο¬ 
σοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. μηδέν και οκτακόσια τριά¬ 
ντα οκτώ χιλιοστά (0.838) %ο που αντιστοιχούν σε δύο 
τετραγωνικά μέτρα και είκοσι τρία εκατοστά (2,23) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα τέσσερα χιλιοστά (134) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμ/σιο - ανελκυστήρα - είσοδο πολυκα¬ 
τοικίας & το αριθ. (32) διαμέρισμα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. τριάντα ένα (31) διαμέρισμα του Β ' ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά μέτρα και 
πενήντα εκατοστά (Ε= 119,50 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) σαράντα εννέα & τριακόσια δέκα χι¬ 
λιοστά (49,310) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν τριάντα 
ένα τετραγωνικά μέτρα & σαράντα τέσσερα εκατοστά 
(131,44) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριαντα 
τρία χιλιοστά (133 %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέ¬ 
ρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με 
αριθμό (31) αποθήκη εμβαδού είκοσι εξη τετραγωνικά 
μέτρα (26,00) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και 
εβδομήντα τρία χιλιοστά (1,073) %ο που αντιστοιχούν σε 
δύο τετραγωνικά μέτρα και ογδόντα εξη εκατοστά (2,86) 
μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν εβδομήντα οκτώ χιλιοστά (178) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμ/σιο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το αριθμ. (32) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Το με αριθμ. τριάντα δύο (32) διαμέρισμα του Β' ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα 
και πενήντα εκατοστά (Ε= 98,50 μ2), ποσοστό συν/σίας 
εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου (Ο.Τ.) σαράντα & εξακόσια σαράντα 
πέντε χιλιοστά (40,645) %ο που αντιστοιχούν σε εκα¬ 
τόν οκτώ τετραγωνικά μέτρα & τριάντα τέσσερα εκα¬ 
τοστά (108,34) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
δέκα χιλιοστά (110) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω δια¬ 
μέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η 
με αριθμό (32) αποθήκη εμβαδού είκοσι δύο τετραγω¬ 
νικά μέτρα και ογδόντα εκατοστά (22,80) μ2 ποσοστό 
συν/σίας επί του Ο.Τ. μηδέν και ενιακόσια σαράντα ένα 
χιλιοστά (0,941) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγω¬ 
νικά μέτρα και πενήντα ένα εκατοστά (2,51 )μ2, δαπάνη 
κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν σαράντα 
εξη χιλιοστά (146) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με ανελκυστήρα και το αριθμ. (30) διαμέρι¬ 
σμα. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το αριθμ. (31) διαμέρισμα του ιδίου 
ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΠΕΝΤΕ (5 ) 

Ο στοίχος πέντε (5 ), εντός του Ο.Τ. 1 όπως φαίνε¬ 
ται στο με αριθμό 11514/Α8/7-3-2000 σχέδιο αρίθμησης 
κλήρωσης είναι μία ενιαία τριόροφη πολυκατοικία με 
υπόγειο οπού περιλαμβάνει τά μέ αριθμό (33-34-35-36- 
37-38) διαμερίσματα τύπου 3.18 και τά μέ αριθμ. (39-40- 
41-42-43-44-45-46-47) διαμερίσματα τύπου 3.17 όπως 
φαίνονται στα Α1 - Α2 - Α3/ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 σχέδια κατό¬ 
ψεων υπογείου - ισογείου - Α' και Β' ορόφου και η πε¬ 
ριγραφή των οποίων εχει όπως παρακάτω. 

Το με αριθμ. τριάντα τρία (33) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο 
(2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και 
εξήντα εκατοστά (Ε= 90,60 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) τριάντα επτά & τριακόσια ογδόντα 
πέντε χιλιοστά (37,385) %ο που αντιστοιχούν σε ενενή¬ 
ντα εννέα τετραγωνικά μέτρα & εξήντα πέντε εκατο¬ 
στά (99,65) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενή¬ 
ντα επτά χιλιοστά (157) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω 
διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας 
η με αριθμό (33) αποθήκη εμβαδού είκοσι δύο τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και εβδομήντα (22,70 )μ2 ποσοστό συν/ 
σίας επί του Ο.Τ. μηδέν και ενιακόσια τριάντα επτά χι¬ 
λιοστά (0,937) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά 
μέτρα και πενήντα εκατοστά (2,50) μ2, δαπάνη κοινο¬ 
χρήστων για χρήση ανελκυστήρα εξήντα δύο χιλιοστά 
(62) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το αριθμ. (41) διαμέρισμα του ιδίου 
ορόφου. 
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Δυτικά: Με το αριθμ. (34) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου. 

Το με αριθμ. τριάντα τέσσερα (34) διαμέρισμα του 
ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και εξήντα εκατοστά (Ε= 90,60 μ2 ), ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) τριάντα επτά & τριακόσια 
ογδόντα πέντε χιλιοστά (37,385) %ο που αντιστοιχούν 
σε ενενήντα εννέα τετραγωνικά μέτρα & εξήντα πέντε 
εκατοστά (99,65) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν πενήντα επτά χιλιοστά (157) %ο αντίστοιχα, στο πα¬ 
ραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πο¬ 
λυκατοικίας η με αριθμό (34) αποθήκη εμβαδού είκοσι 
δύο τετραγωνικά μέτρα και τριάντα (22,30 )μ2 ποσοστό 
συν/σίας επί του Ο.Τ. μηδέν και ενιακόσια είκοσι χιλι¬ 
οστά (0,920) % 0 που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά 
μέτρα και σαράντα πέντε εκατοστά (2,45) μ2, δαπάνη 
κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εξήντα δύο χι¬ 
λιοστά (62) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο -ανελκυστήρα και εισοσο πο¬ 
λυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. τριάντα πέντε (35) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και εξήντα 
εκατοστά (Ε= 90,60 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου (Ο.Τ.) τριάντα επτά & τριακόσια ογδόντα πέ¬ 
ντε χιλιοστά (37,385) %ο που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τετραγωνικά μέτρα & εξήντα πέντε εκατοστά 
(99,65) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα 
επτά χιλιοστά (157) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω δια¬ 
μέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η 
με αριθμό (35) αποθήκη εμβαδού δέκα οκτώ τετραγω¬ 
νικά μέτρα και εβδομήντα (18,70 )μ2 ποσοστό συν/σίας 
επί του Ο.Τ. μηδέν και επτακόσια εβδομήντα δύο χιλι¬ 
οστά (0,772) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά 
μέτρα και εξη εκατοστά (2,06) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων 
για χρήση ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά 
(192) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το αριθμ. (44) διαμέρισμα του ιδίου 
ορόφου 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο και το αριθμ. (36) διαμέρισμα του 
ιδίου ορόφου. 

Το με αριθμ. τριάντα έξη (36) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) κύρια 
δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
εμβαδό εκατόν εξη τετραγωνικά μέτρα και πενήντα εκα¬ 
τοστά (Ε= 106,50 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου 
(Ο.Τ.) σαράντα τρία & ενιακόσια σαράντα εξη χιλιοστά 
(43,946) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν δέκα επτά τε¬ 
τραγωνικά μέτρα & δέκα τέσσερα εκατοστά (117,14) μ2. 
Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 


στων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα εξη χι¬ 
λιοστά (186) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα 
αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό 

(36) αποθήκη εμβαδού είκοσι εννέα τετραγωνικά μέτρα 
(29,00) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και εκα¬ 
τόν ενενήντα επτά χιλιοστά (1,197) %ο που αντιστοιχούν 
σε τρία τετραγωνικά μέτρα και δέκα εννέα (3,19) μ2, δα¬ 
πάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα διακόσια 
είκοσι πέντε χιλιοστά (225) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο - ανελκυστήρα και το αριθμ. 
(35) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. τριάντα επτά (37) διαμέρισμα του Β' ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια 
δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και εξήντα 
εκατοστά (Ε= 90,60 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου (Ο.Τ.) τριάντα επτά & τριακόσια ογδόντα πέ¬ 
ντε χιλιοστά (37,385) %ο που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τετραγωνικά μέτρα & εξήντα πέντε εκατοστά 
(99,65) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενή¬ 
ντα επτά χιλιοστά (157) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω 
διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικί¬ 
ας η με αριθμό (37) αποθήκη εμβαδού δέκα οκτώ τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (18,00)μ2 ποσοστό συν/σίας επί του 
Ο.Τ. μηδέν και επτακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (0,743) 
%0 που αντιστοιχούν σε ένα τετραγωνικά μέτρα και 
ενενήντα οκτώ εκατοστά (1,98) μ2, δαπάνη κοινοχρή¬ 
στων για χρήση ανελκυστήρα διακόσια εντεκα χιλιοστά 
(211) % 0 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το αριθμ. (47) διαμέρισμα του ιδίου 
ορόφου. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο και με το αριθμ. (38) διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου. 

Το με αριθμ. τριάντα οκτώ (38) διαμέρισμα του Β' 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εκατόν εξη τετραγωνικά μέτρα και 
πενήντα εκατοστά (Ε= 106,50 μ2), ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) σαράντα τρία & ενιακόσια σαράντα 
εξη χιλιοστά (43,946) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν 
δέκα επτά τετραγωνικά μέτρα & δέκα τέσσερα εκα¬ 
τοστά (117,14) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα εξη χιλιοστά (186) %ο αντίστοιχα, στο παρα¬ 
πάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκα¬ 
τοικίας η με αριθμό (38) αποθήκη εμβαδού είκοσι επτά 
τετραγωνικά μέτρα και ογδόντα (27,80) μ2 ποσοστό συν/ 
σίας επί του Ο.Τ. ένα και εκατόν σαράντα επτά χιλιοστά 
(1,147) %ο που αντιστοιχούν σε τρία τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και εξη (3,06) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση 
ανελκυστήρα διακόσια σαράντα οκτώ χιλιοστά (248) %ο 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο - ανελκυστήρα και το αριθμ. 

(37) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου 
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Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. τριάντα εννέα (39) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα ένα 
(1) κύριο δωμάτιο - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, εχει εμβαδό εξήντα εννέα τετραγωνικά μέτρα 
(Ε= 69,00 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του 
ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) 
είκοσι οκτώ & τετρακόσια εωδομήντα δύο χιλιοστά 
(28,472) % 0 που αντιστοιχούν σε εβδομήντα πέντε τε¬ 
τραγωνικά μέτρα & ογδόντα εννέα εκατοστά (75,89) μ2. 
Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα οκτώ χιλιοστά 
(78) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοι¬ 
χεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (39) 
αποθήκη εμβαδού δέκα οκτώ τετραγωνικά μέτρα και 
είκοσι (18,20) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. μηδέν 
και επτακόσια πενήντα ένα χιλιοστά (0,751) %ο που αντι¬ 
στοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα (2,00) μ2, δαπάνη 
κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα τριάντα ένα χι¬ 
λιοστά (31) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθμ. (40) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο - ανελκυστήρα και είσοδο πολυ¬ 
κατοικίας. 

Το με αριθμ. σαράντα (40) διαμέρισμα του ισογείου 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και πενήντα εκατοστά (Ε= 119,50 μ2), ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) σαράντα εννέα & τριακόσια 
δέκα χιλιοστά (49,310) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν 
τριάντα ένα τετραγωνικά μέτρα & σαράντα τέσσερα 
εκατοστά (131,44) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τριαντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο πα¬ 
ραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυ¬ 
κατοικίας η με αριθμό (40) αποθήκη εμβαδού τριάντα 
δύο τετραγωνικά μέτρα (32,00) μ2 ποσοστό συν/σίας 
επί του Ο.Τ. ένα και τριακόσια είκοσι χιλιοστά (1,320) %ο 
που αντιστοιχούν σε τρία τετραγωνικά μέτρα και πενή¬ 
ντα δύο εκατοστά (3,52) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για 
χρήση ανελκυστήρα πενήντα τέσσερα χιλιοστά (54) %ο 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθμ. (39) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. σαράντα ένα (41) διαμέρισμα του ισογείου 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και σαράντα 
εκατοστά (Ε= 90,40 μ2), ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου 
(Ο.Τ.) τριάντα επτά & τριακόσια δύο χιλιοστά (37,302) %ο 
που αντιστοιχούν σε ενενήντα εννέα τετραγωνικά μέτρα 
& σαράντα τρία εκατοστά (99,43) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο αντίστοιχα, στο 
παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πο¬ 


λυκατοικίας η με αριθμό (41) αποθήκη εμβαδού είκοσι 
δύο τετραγωνικά μέτρα και τριάντα εκατοστά (22,30) 
μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. μηδέν και ενιακόσια 
είκοσι χιλιοστά (0.920) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και σαράντα πέντε εκατοστά (2,45) 
μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (41) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα και είσοδο πο¬ 
λυκατοικίας. 

Δυτικά: Με το αριθμ. (33) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Το με αριθμ. σαράντα δύο (42) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα 
και πενήντα εκατοστά (Ε= 98,50 μ2), ποσοστό συν/σίας 
εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου (Ο.Τ.) σαράντα & εξακόσια σαράντα 
πέντε χιλιοστά (40,645) %ο που αντιστοιχούν σε εκα¬ 
τόν οκτώ τετραγωνικά μέτρα & τριάντα τέσσερα εκα¬ 
τοστά (108,34) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
δέκα χιλιοστά (110) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω δια¬ 
μέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η 
με αριθμό (42) αποθήκη εμβαδού είκοσι τρία τετραγω¬ 
νικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (23,50) μ2 ποσοστό 
συν/σίας επί του Ο.Τ. μηδέν και ενιακόσια εβδομήντα 
χιλιοστά (0,970) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγω¬ 
νικά μέτρα και πενήντα οκτώ εκατοστά (2,58) μ2, δαπά¬ 
νη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν τριά¬ 
ντα τρία χιλιοστά (133) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθμ. (43) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο - ανελκυστήρα και το αριθμ. (44) 
διαμέρισμα του ιδίου ορόφου. 

Το με αριθμ. σαράντα τρία (43) διαμέρισμα του Α ' 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και πενήντα εκατοστά (Ε= 119,50 μ2), ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) σαράντα εννέα & τριακόσια 
δέκα χιλιοστά (49,310) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν 
τριάντα ένα τετραγωνικά μέτρα & σαράντα τέσσερα 
εκατοστά (131,44) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τριαντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο πα¬ 
ραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πο¬ 
λυκατοικίας η με αριθμό (43) αποθήκη εμβαδού είκοσι 
επτά τετραγωνικά μέτρα και ογδόντα εκατοστά (27,80) 
μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και εκατόν σαρά¬ 
ντα επτά χιλιοστά (1,147) %ο που αντιστοιχούν σε τρία 
τετραγωνικά μέτρα και εξη εκατοστά (3,06) μ2, δαπά¬ 
νη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν εξή¬ 
ντα ένα χιλιοστά (161) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθμ. (42) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
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Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμ/σιο. 

Το με αριθμ. σαράντα τέσσερα (44) διαμέρισμα του 
Α' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο 
(2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και 
σαράντα εκατοστά (Ε= 90,40 μ2 ), ποσοστό συν/σίας 
εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου (Ο.Τ.) τριάντα επτά & τριακόσια δύο 
χιλιοστά (37,302) %ο που αντιστοιχούν σε ενενήντα εν¬ 
νέα τετραγωνικά μέτρα & σαράντα τρία εκατοστά 
(99,43) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένα χι¬ 
λιοστά (101) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα 
αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθ¬ 
μό (44) αποθήκη εμβαδού είκοσι ένα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και δέκα εκατοστά (21,10) μ2 ποσοστό συν/σίας επί 
του Ο.Τ. μηδέν και οκτακόσια εβδομήντα ένα χιλιοστά 
(0.871) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα 
και τριάντα δύο εκατοστά (2,32) μ2, δαπάνη κοινοχρή¬ 
στων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν είκοσι δύο χιλιο¬ 
στά (122) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο - ανελκυστήρα & το αριθ. (42) 
διαμέρισμα 

Δυτικά: Με το αριθμ. (35) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου. 

Το με αριθμ. σαράντα πέντε (45) διαμέρισμα του Β' 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα 
και πενήντα εκατοστά (Ε= 98,50 μ2 ), ποσοστό συν/σίας 
εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου (Ο.Τ.) σαράντα & εξακόσια σαράντα 
πέντε χιλιοστά (40,645) %ο που αντιστοιχούν σε εκα¬ 
τόν οκτώ τετραγωνικά μέτρα & τριάντα τέσσερα εκα¬ 
τοστά (108,34) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
δέκα χιλιοστά (110) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω δια¬ 
μέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η 
με αριθμό (45) αποθήκη εμβαδού είκοσι δύο τετραγω¬ 
νικά μέτρα και ογδόντα εκατοστά (22,80) μ2 ποσοστό 
συν/σίας επί του Ο.Τ. μηδέν και ενιακόσια σαράντα ένα 
χιλιοστά (0,941) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγω¬ 
νικά μέτρα και πενήντα ένα εκατοστά (2,51) μ2, δαπάνη 
κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν σαράντα 
έξη χιλιοστά (146) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθμ. (46) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο - ανελκυστήρα - είσοδο πολυκα¬ 
τοικίας & το αριθ. (47) διαμέρισμα. 

Το με αριθμ. σαράντα εξη (46) διαμέρισμα του Β ' 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και πενήντα εκατοστά (Ε= 119,50 μ2), ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) σαράντα εννέα & τριακόσια 
δέκα χιλιοστά (49,310) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν 
τριάντα ένα τετραγωνικά μέτρα & σαράντα τέσσερα 


εκατοστά (131,44) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τριαντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο πα¬ 
ραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πο¬ 
λυκατοικίας η με αριθμό (46) αποθήκη εμβαδού είκοσι 
εξη τετραγωνικά μέτρα (26,00) μ2 ποσοστό συν/σίας 
επί του Ο.Τ. ένα και εβδομήντα τρία χιλιοστά (1,073) %ο 
που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα και ογδό¬ 
ντα εξη εκατοστά (2,86) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για 
χρήση ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα χιλιοστά (178) 
°/οο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθμ. (45) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. σαράντα (47) διαμέρισμα του Β' ορόφου 
αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια δω¬ 
μάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και σαράντα εκα¬ 
τοστά (Ε= 90,40 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου 
(Ο.Τ.) τριάντα επτά & τριακόσια δύο χιλιοστά (37,302) %ο 
που αντιστοιχούν σε ενενήντα εννέα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα & σαράντα τρία εκατοστά (99,43) μ2. Έχει ποσο¬ 
στά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο αντίστοιχα, 
στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της 
πολυκατοικίας η με αριθμό (47) αποθήκη εμβαδού είκο¬ 
σι τετραγωνικά μέτρα και τριάντα εκατοστά (20,30) μ2 
ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. μηδέν και οκτακόσια τρι¬ 
άντα οκτώ χιλιοστά (0.838) %ο που αντιστοιχούν σε δύο 
τετραγωνικά μέτρα και είκοσι τρία εκατοστά (2,23) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα τέσσερα χιλιοστά (134) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο - ανελκυστήρα & το αριθ. (45) 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με το αριθμ. (37) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ με αριθμό ΤΡΙΑ (3) 

Το Ο.Τ. τρία (3) όπως αυτό φαίνεται στο με αριθ. 11514/ 
Α-1 α /7-2001 Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής του οικισμού 
εμβαδού δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ένα τετρα¬ 
γωνικών μέτρων και ογδόντα εκατοστών (Ε= 2.291,82 μ2) 
και συνορεύει: Βόρεια: Με πεζόδρομο πλάτους 3,20 μ. 
του οικισμού και πέραν αυτού με το Ο.Τ. (4 ). 

Νότια: Με προβλεπόμενες εντεκα (11) θέσεις χώρου 
στάθμευσης αυτοκινήτων και πέραν αυτού με ετερο 
χώρο με προβλεπόμενες εντεκα (11) θέσεις στάθμευ¬ 
σης αυτοκινήτων, με χώρο πρασίνουκαι πέραν αυτών 
με ανώνυμο δημοτικό δρόμο του οικισμού. 

Ανατολικά: Με ανώνυμο δημοτικό δρόμο του οικισμού 
και πέραν αυτού με το αριθ. (9) Ο.Τ. 

Δυτικά: Με ανώνυμο δημοτικό δρόμο του οικισμού 
και πέραν αυτού με το αριθ. (2) Ο.Τ. 

Περιλαμβάνει δύο (2) στοίχους, τους με αριθμούς (9) 
και (10 ), τύπου 2.51 - 3.18 και 3.17 με δέκα εννέα (19) συ¬ 
νολικά διαμερίσματα όπως παρακάτω αναλυτικά πε- 
ριγράφο 
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ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΝΝΕΑ (9 ) 

Ο στοίχος ΕΝΝΕΑ (9 ), εντός του Ο.Τ. 3 όπως φαί¬ 
νεται στο με αριθμό 11514/Α8/7-3-2000 σχέδιο αρίθμη¬ 
σης κλήρωσης είναι μία ενιαία διώροφη πολυκατοικία 
με υπόγειο οπού περιλαμβάνει τά μέ αριθμό (136-137- 
138-139) διαμερίσματα τύπου 2.51, όπως φαίνονται στα 
Α1 - Α2 - Α3/ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 σχέδια κατόψεων υπογείου 
- ισογείου - Α' ορόφου και η περιγραφή των οποίων 
εχει όπως παρακάτω: 

Το με αριθμ. εκατόν τριάντα εξη (136) διαμέρισμα του 
ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζί¬ 
να δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, έχει εμβαδό ενενήντα ένα τετραγωνι¬ 
κά μέτρα και πενήντα εκατοστά (Ε= 91,50) μ2, ποσοστό 
συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του 
οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) σαράντα οκτώ & τρια¬ 
κόσια ογδόντα επτά χιλιοστά (48,387) %ο που αντιστοι¬ 
χούν σε εκατόν δέκα τετραγωνικά μέτρα & ενενήντα 
εκατοστά (110,90) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης δι¬ 
ακόσια σαράντα τέσσερα χιλιοστά (244) % 0 αντίστοι¬ 
χα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο 
του κτιρίου η με αριθμό (136) αποθήκη εμβαδού είκο¬ 
σι τέσσερα τετραγωνικά μέτρα και εξήντα εκατοστά 
(24,60) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και τρι¬ 
ακόσια ένα χιλιοστά (1,301) %ο που αντιστοιχούν σε δύο 
τετραγωνικά μέτρα και ενενήντα οκτώ εκατοστά (2,98) 
μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κλιμ/σιο- είσοδο πολυκατοικίας και πέραν 
αυτών με το αριθμ.( 137) διαμέρισμα. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν τριάντα επτά (137) διαμέρισμα του 
ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα ένα τετραγωνικά 
μέτρα και πενήντα εκατοστά (Ε= 91,50) μ2, ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) σαράντα οκτώ & τριακόσια 
ογδόντα επτά χιλιοστά (48,387) %ο που αντιστοιχούν σε 
εκατόν δέκα τετραγωνικά μέτρα & ενενήντα εκατοστά 
(110,90) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης διακόσια σα¬ 
ράντα τέσσερα χιλιοστά (244) %ο αντίστοιχα, στο παρα¬ 
πάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η 
με αριθμό (137) αποθήκη εμβαδού είκοσι τρία τετραγω¬ 
νικά μέτρα και δέκα εκατοστά (23,10) μ2 ποσοστό συν/ 
σίας επί του Ο.Τ. ένα και διακόσια είκοσι δύο χιλιοστά 
(1,222) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα 
και ογδόντα εκατοστά (2,80) μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμ/σιο- είσοδο πολυκατοικίας και πέραν 
αυτών με το αριθμ. (136) διαμέρισμα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν τριάντα οκτώ (138) διαμέρισμα 
του Α' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα πέντε τετραγωνι¬ 
κά μέτρα και εβδομήντα εκατοστά (Ε= 95,70 μ2), ποσο¬ 
στό συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου 
του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) πενήντα & εξακόσια 


οκτώ χιλιοστά (50,608) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν 
δέκα πέντε τετραγωνικά μέτρα & ενενήντα εννέα εκα¬ 
τοστά (115,99) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης διακόσια 
πενήντα εξη χιλιοστά (256) %ο αντίστοιχα, στο παραπά¬ 
νω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η 
με αριθμό (138) αποθήκη εμβαδού είκοσι επτά τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και ενενήντα εκατοστά (27,90) μ2 ποσο¬ 
στό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και τετρακόσια εβδομή¬ 
ντα πέντε χιλιοστά (1,475 )%ο που αντιστοιχούν σε τρία 
τετραγωνικά μέτρα και τριάντα οκτώ εκατοστά (3,38) 
μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κλιμ/σιο και με το αριθμ. (139) διαμέρισμα 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν τριάντα εννέα (139) διαμέρισμα 
του Α' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο 
(2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα 
και εβδομήντα εκατοστά (Ε= 95,70 μ2 ), ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) πενήντα & εξακόσια οκτώ 
χιλιοστά (50,608) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν δέκα 
πέντε τετραγωνικά μέτρα & ενενήντα εννέα εκατοστά 
(115,99) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης διακόσια πε¬ 
νήντα εξη χιλιοστά (256) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω 
διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με 
αριθμό (139) αποθήκη εμβαδού είκοσι εξη τετραγωνι¬ 
κά μέτρα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (26,75) μ2 πο¬ 
σοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και τετρακόσια δέκα 
πέντε χιλιοστά (1,415 )%ο που αντιστοιχούν σε τρία τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (3,24) 
μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμ/σιο και με το αριθμ. (138) διαμέρισμα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ (10 ) 

Ο στοίχος δέκα (10 ), εντός του Ο.Τ. 3 όπως φαίνε¬ 
ται στο με αριθμό 11514/Α8/7-3-2000 σχέδιο αρίθμησης 
κλήρωσης είναι μία ενιαία τριόροφη πολυκατοικία με 
υπόγειο οπού περιλαμβάνει τα με αριθμό (121-122-123- 
124-125-126) διαμερίσματα τύπου 3.18 και τά με αριθμό 
(127-128-129-130-131-132-133-134-135) διαμερίσματα τύπου 
3.17 όπως φαίνονται στα Α1 - Α2 - Α3/ΙΟΥΝΙΟΣ1998 σχέ¬ 
δια κατόψεων υπογείου - ισογείου - Α' & Β' ορόφου και 
η περιγραφή των οποίων εχει όπως παρακάτω: 

Το με αριθμ. εκατόν είκοσι ένα (121) διαμέρισμα του 
ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και εξήντα εκατοστά (Ε= 90,60 μ2 ), ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) σαράντα επτά & ενιακόσια 
εντεκα χιλιοστά (47,911) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν 
εννέα τετραγωνικά μέτρα & ογδόντα εκατοστά (109,80) 
μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα επτά χι¬ 
λιοστά (157) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα 
αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό 
(121) αποθήκη εμβαδού είκοσι δύο τετραγωνικά μέτρα 
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και εβδομήντα (22,70 )μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. 
ένα και διακόσια χιλιοστά (1,200) %ο που αντιστοιχούν σε 
δύο τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα πέντε εκατοστά 
(2,75) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα 
εξήντα δύο χιλιοστά (62) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο - ανελκυστήρα και είσοδο πο¬ 
λυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν είκοσι δύο (122) διαμέρισμα του 
ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και εξήντα εκατοστά (Ε= 90,60 μ2 ), ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) σαράντα επτά & ενιακόσια 
εντεκα χιλιοστά (47,911) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν 
εννέα τετραγωνικά μέτρα & ογδόντα εκατοστά (109,80) 
μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα επτά χι¬ 
λιοστά (157) % 0 αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα 
αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό 
(122) αποθήκη εμβαδού είκοσι δύο τετραγωνικά μέτρα 
και τριάντα (22,30 )μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. 
ένα και εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιοστά (1,179) %ο που 
αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα και εβδομή¬ 
ντα εκατοστά (2,70) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρή¬ 
ση ανελκυστήρα εξήντα δύο χιλιοστά (62) %ο και συνο¬ 
ρεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με το αριθμ. (127) διαμέρισμα του ίδιου 
ορόφου. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο - ανελκυστήρα και είσοδο πολυ¬ 
κατοικίας. 

Το με αριθμ. εκατόν είκοσι τρία (123) διαμέρισμα του 
Α' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο 
(2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και 
εξήντα εκατοστά (Ε= 90,60 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) σαράντα επτά & ενιακόσια εντεκα 
χιλιοστά (47,911) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν εννέα 
τετραγωνικά μέτρα & ογδόντα εκατοστά (109,80) μ2. 
Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα επτά 
χιλιοστά (157) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα 
αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθ¬ 
μό (123) αποθήκη εμβαδού δέκα οκτώ τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και εβδομήντα (18,70 )μ2 ποσοστό συν/σίας επί του 
Ο.Τ. μηδέν και ενιακόσια ογδόντα εννέα χιλιοστά (0,989) 
%ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα και εί¬ 
κοσι επτά εκατοστά (2,27) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων 
για χρήση ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά 
(192) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο - ανελκυστήρα και Με το αριθμ. 
(124) διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν είκοσι τέσσερα (124) διαμέρισμα 
του Α' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία 


(3) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εκατόν εξη τετραγωνικά μέτρα και 
πενήντα εκατοστά (Ε= 106,50 μ2), ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) πενήντα εξη & τριακόσια είκοσι χι¬ 
λιοστά (56,320) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι 
εννέα τετραγωνικά μέτρα & επτά εκατοστά (129,07) μ2. 
Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα εξη χιλιοστά 
(1 86)%ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντι¬ 
στοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό 
(124) αποθήκη εμβαδού είκοσι εννέα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (29,00 )μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και 
πεντακόσια τριάντα τέσσερα χιλιοστά (1,534) %ο που 
αντιστοιχούν σε τρία τετραγωνικά μέτρα και πενή¬ 
ντα ένα εκατοστά (3,51) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για 
χρήση ανελκυστήρα διακόσια είκοσι πέντε χιλιοστά 
(225) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το αριθμ. (130) διαμέρισμα του ίδιου 
ορόφου. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο - ανελκυστήρα και το αριθμ. (123) 
διαμέρισμα. 

Το με αριθμ. εκατόν είκοσι πέντε (125) διαμέρισμα 
του Β' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και εξήντα εκατοστά (Ε= 90,60 μ2 ), ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οι¬ 
κοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) σαράντα επτά & ενιακό- 
σια εντεκα χιλιοστά (47,911) %ο που αντιστοιχούν σε 
εκατόν εννέα τετραγωνικά μέτρα & ογδόντα εκατο¬ 
στά (109,80) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
πενήντα επτά χιλιοστά (157) %ο αντίστοιχα, στο παρα¬ 
πάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκα¬ 
τοικίας η με αριθμό (125) αποθήκη εμβαδού δέκα οκτώ 
τετραγωνικά μέτρα και (18,00 )μ2 ποσοστό συν/σίας 
επί του Ο.Τ. μηδέν και ενιακόσια πενήντα δύο χιλιοστά 
(0,952) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα 
και δέκα οκτώ εκατοστά (2,18) μ2, δαπάνη κοινοχρή¬ 
στων για χρήση ανελκυστήρα διακόσια εντεκα χιλιοστά 
(211) %» και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο - ανελκυστήρα και το αριθμ. 
(126) διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν είκοσι εξη (126) διαμέρισμα του 
Β' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εκατόν εξη τετραγωνικά μέτρα και 
πενήντα εκατοστά (Ε= 106,50 μ2), ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) πενήντα εξη & τριακόσια είκοσι χι¬ 
λιοστά (56,320) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι 
εννέα τετραγωνικά μέτρα & επτά εκατοστά (129,07) μ2. 
Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα εξη χιλιοστά 
(186) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοι¬ 
χεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (126) 
αποθήκη εμβαδού είκοσι επτά τετραγωνικά μέτρα και 
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ογδόντα εκατοστά (27,80 )μ2 ποσοστό συν/σίας επί του 
Ο.Τ. ένα και τετρακόσια εβδομήντα χιλιοστά (1,470) %ο 
που αντιστοιχούν σε τρία τετραγωνικά μέτρα και τριά¬ 
ντα επτά εκατοστά (3,37) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για 
χρήση ανελκυστήρα διακόσια σαράντα οκτώ χιλιοστά 
(248) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το αριθμ. (133) διαμέρισμα του ιδίου 
ορόφου. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο - ανελκυστήρα και το αριθμ. (125) 
διαμέρισμα. 

Το με αριθμ. εκατόν είκοσι επτά (127) διαμέρισμα του 
ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και σαράντα εκατοστά (Ε= 90,40 μ2), ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οι¬ 
κοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) σαράντα επτά & οκτακό¬ 
σια εξη χιλιοστά (47,806) %ο που αντιστοιχούν σε εκα¬ 
τόν εννέα τετραγωνικά μέτρα & πενήντα εξη εκατοστά 
(109,56) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένα χι¬ 
λιοστά (101) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα 
αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθ¬ 
μό (127) αποθήκη εμβαδού είκοσι δύο τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και τριάντα εκατοστά (22,30) μ2 ποσοστό συν/σίας 
επί του Ο.Τ. ένα και εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιοστά 
(1,179) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα 
και εβδομήντα εκατοστά (2,70) μ2, δαπάνη κοινοχρή¬ 
στων για χρήση ανελκυστήρα σαράντα ένα χιλιοστά 
(41) % 0 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα και είσοδο πο¬ 
λυκατοικίας. 

Δυτικά: Με το αριθμ. (122) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Το με αριθμ. εκατόν είκοσι οκτώ (128) διαμέρισμα του 
ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζί¬ 
να τρία (3) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (Ε= 119,50 μ2 ), 
ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικο¬ 
πέδου του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εξήντα τρία 
& εκατόν ενενήντα τέσσερα χιλιοστά (63,194) %ο που 
αντιστοιχούν σε εκατόν σαράντα τέσσερα τετραγωνι¬ 
κά μέτρα & ογδόντα τρία εκατοστά (144,83) μ2. Έχει 
ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριαντα τρία χιλιοστά (133) 
%ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί 
στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (128) απο¬ 
θήκη εμβαδού τριάντα δύο τετραγωνικά μέτρα (32,00) 
μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και εξακόσια ενε¬ 
νήντα δύο χιλιοστά (1,692) %ο που αντιστοιχούν σε τρία 
τετραγωνικά μέτρα και ογδόντα οκτώ εκατοστά (3,88) 
μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα πε¬ 
νήντα τέσσερα χιλιοστά (54) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθμ. (129) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα και είσοδο πολυ¬ 
κατοικίας. 


Το με αριθμ. εκατόν είκοσι εννέα (129) διαμέρισμα 
του ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κου¬ 
ζίνα ένα (1) κύριο δωμάτιο - λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, εχει εμβαδό εξήντα εννέα τετραγωνικά 
μέτρα (Ε= 69,00 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου 
(Ο.Τ.) τριάντα εξη & τετρακόσια ογδόντα εννέα χιλιο¬ 
στά (36,489) % 0 που αντιστοιχούν σε ογδόντα τρία τε¬ 
τραγωνικά μέτρα & εξήντα τρία εκατοστά (83,63) μ2. 
Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα οκτώ χιλιοστά (78) 
%0 αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί 
στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (129) απο¬ 
θήκη εμβαδού δέκα οκτώ τετραγωνικά μέτρα και είκο¬ 
σι (18,20) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. μηδέν και 
ενιακόσια εξήντα δύο χιλιοστά (0,962) %ο που αντιστοι¬ 
χούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα και είκοσι ένα (2,21) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα τριάντα 
ένα χιλιοστά (31) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθμ. (128) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο - ανελκυστήρα και είσοδο πολυ¬ 
κατοικίας. 

Το με αριθμ. εκατόν τριάντα (130) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και σαράντα 
εκατοστά (Ε= 90,40 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου (Ο.Τ.) σαράντα επτά & οκτακόσια εξη χιλιοστά 
(47,806) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν εννέα τετραγω¬ 
νικά μέτρα & πενήντα εξη εκατοστά (109,56) μ2. Έχει 
ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο αντί¬ 
στοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπό¬ 
γειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (130) αποθήκη εμβα¬ 
δού είκοσι ένα τετραγωνικά μέτρα και δέκα εκατοστά 
(21,10) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και εκατόν 
δέκα εξη χιλιοστά (1,116) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και πενήντα εξη εκατοστά (2,56) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν 
είκοσι δύο χιλιοστά (122) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο - ανελκυστήρα - είσοδο πο¬ 
λυκατοικίας & το αριθ. (132) διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με το αριθμ. (124) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Το με αριθμ. εκατόν τριάντα ένα (131) διαμέρισμα του 
Α ' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία 
(3) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά 
μέτρα και πενήντα εκατοστά (Ε= 119,50 μ2 ), ποσοστό 
συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του 
οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εξήντα τρία & εκατόν 
ενενήντα τέσσερα χιλιοστά (63,194) %ο που αντιστοι¬ 
χούν σε εκατόν σαράντα τέσσερα τετραγωνικά μέτρα 
& ογδόντα τρία εκατοστά (144,83) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν τριάντα τρία χιλιοστά (133) %ο 
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αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο 
υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (131) αποθήκη 
εμβαδού τριάντα δύο τετραγωνικά μέτρα (32,00) μ2 πο¬ 
σοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και τετρακόσια εβδο¬ 
μήντα χιλιοστά (1,470) %ο που αντιστοιχούν σε τρία τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και τριάντα επτά εκατοστά (3,37) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν 
εξήντα ένα χιλιοστά (161) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθμ. (132) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο - ανελκυστήρα και κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν τριάντα δύο (132) διαμέρισμα του 
Α' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα 
και πενήντα εκατοστά (Ε= 98,50 μ2 ), ποσοστό συν/σίας 
εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου (Ο.Τ.) πενήντα δύο & ογδόντα εννέα 
χιλιοστά (52,089) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν δέκα 
εννέα τετραγωνικά μέτρα & τριάντα οκτώ εκατοστά 
(119,38) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα χι¬ 
λιοστά (110) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα 
αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθ¬ 
μό (132) αποθήκη εμβαδού είκοσι τρία τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και πενήντα εκατοστά (23,50) μ2 ποσοστό συν/σίας 
επί του Ο.Τ. ένα και διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά 
(1,243) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα 
και ογδόντα πέντε εκατοστά (2,85) μ2, δαπάνη κοινο¬ 
χρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν τριάντα τρία 
χιλιοστά (133) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθμ. (131) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο - ανελκυστήρα και το αριθμ. (130) 
διαμέρισμα του ιδίου ορόφου. 

Το με αριθμ. εκατόν τριάντα τρία (133) διαμέρισμα 
του Β' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και σαράντα εκατοστά (Ε= 90,40 μ2), ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οι¬ 
κοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) σαράντα επτά & οκτακό¬ 
σια εξη χιλιοστά (47,806) %ο που αντιστοιχούν σε εκα¬ 
τόν εννέα τετραγωνικά μέτρα & πενήντα εξη εκατοστά 
(109,56) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένα χι¬ 
λιοστά (101) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα 
αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθ¬ 
μό (133) αποθήκη εμβαδού είκοσι τετραγωνικά μέτρα 
και τριάντα εκατοστά (20,30) μ2 ποσοστό συν/σίας επί 
του Ο.Τ. ένα και εβδομήντα τέσσερα χιλιοστά (1,074) %ο 
που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα και σαρά¬ 
ντα εξη εκατοστά (2,46) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για 
χρήση ανελκυστήρα εκατόν τριάντα τέσσερα χιλιοστά 
(134) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Ανατολικά: Με κλιμ/σιο - ανελκυστήρα - είσοδο πο¬ 
λυκατοικίας & το αριθ. (135) διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με το αριθμ. (126) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Το με αριθμ. εκατόν τριάντα τέσσερα (134) διαμέρισμα 
του Β ' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
τρία (3) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγω¬ 
νικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (Ε= 119,50 μ2 ), ποσο¬ 
στό συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου 
του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εξήντα τρία & εκα¬ 
τόν ενενήντα τέσσερα χιλιοστά (63,194) %ο που αντιστοι¬ 
χούν σε εκατόν σαράντα τέσσερα τετραγωνικά μέτρα 
& ογδόντα τρία εκατοστά (144,83) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν τριάντα τρία χιλιοστά (133) %ο 
αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο 
υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (134) αποθήκη 
εμβαδού είκοσι εξη τετραγωνικά μέτρα (26,00) μ2 πο¬ 
σοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και τριακόσια εβδομή¬ 
ντα πέντε χιλιοστά (1,375) %ο που αντιστοιχούν σε τρία 
τετραγωνικά μέτρα και δέκα πέντε εκατοστά (3,15) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν 
εβδομήντα οκτώ χιλιοστά (178) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθμ. (135) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο - ανελκυστήρα και κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν τριάντα πέντε (135) διαμέρισμα 
του Β' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα οκτώ τετραγωνικά 
μέτρα και πενήντα εκατοστά (Ε= 98,50 μ2 ), ποσοστό 
συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του 
οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) πενήντα δύο & ογδόντα 
εννέα χιλιοστά (52,089) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν 
δέκα εννέα τετραγωνικά μέτρα & τριάντα οκτώ εκα¬ 
τοστά (119,38) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
δέκα χιλιοστά (110) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω δια¬ 
μέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η 
με αριθμό (135) αποθήκη εμβαδού είκοσι δύο τετραγω¬ 
νικά μέτρα και ογδόντα εκατοστά (22,80) μ2 ποσοστό 
συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και διακόσια εξη χιλιοστά 
(1,206) % 0 που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα 
και εβδομήντα εξη εκατοστά (2,76) μ2, δαπάνη κοινο¬ 
χρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν σαράντα εξη 
χιλιοστά (146) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθμ. (134) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο - ανελκυστήρα και το αριθμ. (133) 
διαμέρισμα του ιδίου ορόφου. 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ με αριθμό ΤΕΣΣΕΡΑ (4) 

Το Ο.Τ. τέσσερα (4) όπως αυτό φαίνεται στο με αριθ. 
11514/Α-1 α /7-2001 Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής του οι¬ 
κισμού εμβαδού δύο χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ τε¬ 
τραγωνικών μέτρων και τριάντα οκτώ εκατοστών (Ε= 
2.408,38 μ2) και συνορεύει: Βόρεια: Με προβλεπόμενες 
εννέα (9) θέσεις χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, με 
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ανώνυμο δημοτικό δρόμο του οικισμού και πέραν αυ¬ 
τού με το αριθμ. εξη (6) Ο.Τ. 

Νότια: Με προβλεπόμενο πεζόδρομο του οικισμού 
πλάτους 3,20 μ. και πέραν αυτού με το αριθμ. τρία 
(3) Ο.Τ. 

Ανατολικά: Με ανώνυμο δημοτικό δρόμο του οικισμού 
πέραν αυτού με το αριθμ. οκτώ (8) Ο.Τ. 

Δυτικά: Με ανώνυμο δημοτικό δρόμο του οικισμού 
και πέραν αυτού με το αριθμ. δύο (2) Ο.Τ. 

Περιλαμβάνει δύο (2) στοίχους, τους με αριθμούς (7) 
και (8 ), τύπου 3.17 και 2.51 με δέκα επτά (17) συνολι¬ 
κά διαμερίσματα όπως παρακάτω αναλυτικά περιγρά- 
φονται. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΠΤΑ (7 ) 

Ο στοίχος επτά (7 ), εντός του Ο.Τ. 4 όπως φαίνεται 
στο με αριθμό 11514/Α8/7.3.2000 σχέδιο αρίθμησης κλή¬ 
ρωσης είναι μία ενιαία τριόροφη πολυκατοικία με υπό¬ 
γειο οπού περιλαμβάνει τά μέ αριθμό (112-113-114-115-116- 
117-118-119-120) διαμερίσματα τύπου 3.17 όπως φαίνονται 
στα Α1 - Α2 - Α3/ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 σχέδια κατόψεων υπο¬ 
γείου - ισογείου - Α' και Β' ορόφου και η περιγραφή 
των οποίων εχει όπως παρακάτω. 

Το με αριθμ. εκατόν δώδεκα (112) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο 
(2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και 
σαράντα εκατοστά (Ε= 90,40 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) πενήντα τρία & εξακόσια εξη χιλιο¬ 
στά (53,606) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι εν¬ 
νέα τετραγωνικά μέτρα & δέκα εκατοστά (129,10) μ2. 
Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο 
αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο 
υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (112) αποθήκη 
εμβαδού είκοσι δύο τετραγωνικά μέτρα και τριάντα εκα¬ 
τοστά (22,30) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και 
τριακόσια είκοσι δύο χιλιοστά (1,322) %ο που αντιστοι¬ 
χούν σε τρία τετραγωνικά μέτρα και δέκα οκτώ εκατο¬ 
στά (3,18) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυ¬ 
στήρα σαράντα ένα χιλιοστά (41) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα και είσοδο πολυ¬ 
κατοικίας. 

Το με αριθμ. εκατόν δέκα τρία (113) διαμέρισμα του 
ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
τρία (3) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγω¬ 
νικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (Ε= 119,50 μ2 ), ποσο¬ 
στό συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου 
του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εβδομήντα & οκτα¬ 
κόσια εξήντα δύο χιλιοστά (70,862) %ο που αντιστοιχούν 
σε εκατόν εβδομήντα τετραγωνικά μέτρα & εξήντα εξη 
εκατοστά (170,66) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τριαντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο πα¬ 
ραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυ¬ 
κατοικίας η με αριθμό (113) αποθήκη εμβαδού τριάντα 
δύο τετραγωνικά μέτρα (32,00) μ2 ποσοστό συν/σίας 
επί του Ο.Τ. ένα και οκτακόσια ενενήντα οκτώ χιλιοστά 
(1,898) %ο που αντιστοιχούν σε τέσσερα τετραγωνικά μέ¬ 


τρα και πενήντα επτά εκατοστά (4,57) μ2, δαπάνη κοι¬ 
νοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα πενήντα τέσσερα 
χιλιοστά (54) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθμ. (114) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, με κλιμ/σιο, ανελ¬ 
κυστήρα και είσοδο πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν δέκα τέσσερα (114) διαμέρισμα 
του ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κου¬ 
ζίνα ένα (1) κύριο δωμάτιο - λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, εχει εμβαδό εξήντα εννέα τετραγωνικά 
μέτρα (Ε= 69,00 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου (Ο.Τ.) σαράντα & ενιακόσια δέκα εξη χιλιοστά 
(40,916) %ο που αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τετρα¬ 
γωνικά μέτρα & πενήντα τέσσερα εκατοστά (98,54) μ2. 
Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα οκτώ χιλιοστά (78) 
%0 αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί 
στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (114) απο¬ 
θήκη εμβαδού δέκα οκτώ τετραγωνικά μέτρα και είκο¬ 
σι εκατοστά (18,20) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. 
ένα και εβδομήντα εννέα χιλιοστά (1,079) %ο που αντι¬ 
στοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα και εξήντα (2,60) 
μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα τρι¬ 
άντα ένα χιλιοστά (31) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθμ. (113) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο - ανελκυστήρα και είσοδο πο¬ 
λυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν δέκα πέντε (115) διαμέρισμα του 
Α ' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο 
(2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και 
σαράντα εκατοστά (Ε= 90,40 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) πενήντα τρία & εξακόσια εξη χιλιο¬ 
στά (53,606) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι εννέα 
τετραγωνικά μέτρα & δέκα εκατοστά (129,10) μ2. Έχει 
ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο αντί¬ 
στοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπό¬ 
γειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (115) αποθήκη εμβα¬ 
δού είκοσι ένα τετραγωνικά μέτρα και δέκα εκατοστά 
(21,10) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και δια¬ 
κόσια πενήντα ένα χιλιοστά (1,251) %ο που αντιστοιχούν 
σε τρία τετραγωνικά μέτρα και ένα εκατοστά (3,01) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν 
είκοσι δύο χιλιοστά (122) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα και το αριθμ. (117) 
διαμέρισμα. 

Το με αριθμ. εκατόν δέκα εξη (116) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και πενήντα εκατοστά (Ε= 119,50 μ2), ποσοστό συν/ 
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αίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εβδομήντα & οκτακόσια εξή¬ 
ντα δύο χιλιοστά (70,862) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν 
εβδομήντα τετραγωνικά μέτρα & εξήντα εξη εκατοστά 
(170,66) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριά¬ 
ντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω 
διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικί¬ 
ας η με αριθμό (116) αποθήκη εμβαδού είκοσι επτά τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και ογδόντα εκατοστά (27,80) μ2 πο¬ 
σοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και εξακόσια σαράντα 
εννέα χιλιοστά (1,649) %ο που αντιστοιχούν σε τρία τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και ενενήντα επτά εκατοστά (3,97) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν 
εξήντα ένα χιλιοστά (161) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθμ. (117) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο-κλιμ/σιο και ανελ¬ 
κυστήρα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν δέκα επτά (117) διαμέρισμα του 
Α' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα 
και πενήντα εκατοστά (Ε= 98,50 μ2 ), ποσοστό συν/σίας 
εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου (Ο.Τ.) πενήντα οκτώ & τετρακόσια 
εννέα χιλιοστά (58.409) %ο που αντιστοιχούν σε εκα¬ 
τόν σαράντα τετραγωνικά μέτρα & εξήντα επτά εκα¬ 
τοστά (140,67) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
δέκα χιλιοστά (110) αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέ¬ 
ρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με 
αριθμό (117) αποθήκη εμβαδού είκοσι τρία τετραγωνικά 
μέτρα και πενήντα εκατοστά (23,50) μ2 ποσοστό συν/ 
σίας επί του Ο.Τ. ένα και τριακόσια ενενήντα τέσσερα 
χιλιοστά (1,394) %ο που αντιστοιχούν σε τρία τετραγω¬ 
νικά μέτρα και τριάντα εξη εκατοστά (3,36) μ2, δαπάνη 
κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν τριάντα 
τρία χιλιοστά (133) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με το αριθμ. (116) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, κοινόκ. οικόπεδο και το αριθμ. 
(115) διαμέρισμα του ίδιου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν δέκα οκτώ (118) διαμέρισμα του Β ' 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και σαράντα 
εκατοστά (Ε= 90,40 μ2), ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου 
(Ο.Τ.) πενήντα τρία & εξακόσια εξη χιλιοστά (53,606) %ο 
που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι εννέα τετραγωνι¬ 
κά μέτρα & δέκα εκατοστά (129,10) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο αντίστοιχα, στο 
παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πο¬ 
λυκατοικίας η με αριθμό (118) αποθήκη εμβαδού είκο¬ 
σι τετραγωνικά μέτρα και τριάντα εκατοστά (20,30) μ2 
ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και διακόσια τέσσε¬ 
ρα χιλιοστά (1,204) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετρα¬ 


γωνικά μέτρα και ενενήντα εκατοστά (2,90) μ2, δαπάνη 
κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν τριάντα 
τέσσερα χιλιοστά (134) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα και το αριθμ. (120) 
διαμέρισμα. 

Το με αριθμ. εκατόν δέκα εννέα (119) διαμέρισμα του 
Β ' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία 
(3) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά 
μέτρα και πενήντα εκατοστά (Ε= 119,50 μ2 ), ποσοστό 
συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του 
οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εβδομήντα & οκτακό¬ 
σια εξήντα δύο χιλιοστά (70,862) %ο που αντιστοιχούν 
σε εκατόν εβδομήντα τετραγωνικά μέτρα & εξήντα εξη 
εκατοστά (170,66) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τριάντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο πα¬ 
ραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πο¬ 
λυκατοικίας η με αριθμό (119) αποθήκη εμβαδού είκοσι 
εξη τετραγωνικά μέτρα (26,00) μ2 ποσοστό συν/σίας 
επί του Ο.Τ. ένα και πεντακόσια σαράντα δύο χιλιοστά 
(1,542) %» που αντιστοιχούν σε τρία τετραγωνικά μέτρα 
και εβδομήντα ένα εκατοστά (3,71) μ2, δαπάνη κοινοχρή¬ 
στων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα οκτώ 
χιλιοστά (178) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθμ. (120) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο και ανελκυστήρα και κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν είκοσι (120) διαμέρισμα του Β' 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα 
και πενήντα εκατοστά (Ε= 98,50 μ2), ποσοστό συν/σίας 
εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου (Ο.Τ.) πενήντα οκτώ & τετρακόσια εν¬ 
νέα χιλιοστά (58.409) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν 
σαράντα τετραγωνικά μέτρα & εξήντα επτά εκατοστά 
(140,67) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα 
χιλιοστά (110) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρι¬ 
σμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με 
αριθμό (120) αποθήκη εμβαδού είκοσι δύο τετραγωνικά 
μέτρα και ογδόντα εκατοστά (22,80) μ2 ποσοστό συν/ 
σίας επί του Ο.Τ. ένα και τριακόσια πενήντα δύο χιλι¬ 
οστά (1,352) %ο που αντιστοιχούν σε τρία τετραγωνικά 
μέτρα και είκοσι εξη εκατοστά (3,26) μ2, δαπάνη κοινο¬ 
χρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν σαράντα εξη 
χιλιοστά (146) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθμ. (119) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, κοιν. οικόπεδο και το αριθμ. 
(118) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΟΚΤΩ (8 ) 

Ο στοίχος οκτώ (8 ), εντός του Ο.Τ. 4 όπως φαίνεται 
στο με αριθμό 11514/Α8/7.3.2000 σχέδιο αρίθμησης κλή- 
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ρωσης είναι μία ενιαία διώροφη πολυκατοικία με υπό¬ 
γειο οπού περιλαμβάνει τά με αριθμό (104-105-106-107- 
108-109110-111) διαμερίσματα τύπου 2.51 όπως φαίνονται 
στα Α1 - Α2 - Α3/ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 σχέδια κατόψεων υπο¬ 
γείου - ισογείου και Α' ορόφου και η περιγραφή των 
οποίων εχει όπως παρακάτω. 

Το με αριθμ. εκατόν τέσσερα (104) διαμέρισμα του 
ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζί¬ 
να δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα ένα τετραγωνι¬ 
κά μέτρα και πενήντα εκατοστά (Ε= 91,50) μ2, ποσοστό 
συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του 
οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) πενήντα τέσσερα & δια¬ 
κόσια πενήντα εννέα χιλιοστά (54,259) %ο που αντιστοι¬ 
χούν σε εκατόν τριάντα τετραγωνικά μέτρα & εξήντα 
οκτώ εκατοστά (130,68) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης 
διακόσια σαράντα τέσσερα χιλιοστά (244) %ο αντίστοι¬ 
χα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο 
του κτιρίου η με αριθμό (104) αποθήκη εμβαδού είκο¬ 
σι τέσσερα τετραγωνικά μέτρα και εξήντα εκατοστά 
(24,60) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και τε¬ 
τρακόσια πενήντα εννέα χιλιοστά (1,459) %ο που αντι¬ 
στοιχούν σε τρία τετραγωνικά μέτρα και πενήντα ένα 
εκατοστά (3,51) μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κλιμ/σιο και είσοδο πολυκατοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν πέντε (105) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο 
(2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα ένα τετραγωνικά μέτρα και 
πενήντα εκατοστά (Ε= 91,50) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) πενήντα τέσσερα & διακόσια πενήντα 
εννέα χιλιοστά (54,259) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν 
τριάντα τετραγωνικά μέτρα & εξήντα οκτώ εκατοστά 
(130,68) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης διακόσια σα¬ 
ράντα τέσσερα χιλιοστά (244) %ο αντίστοιχα, στο παρα¬ 
πάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η 
με αριθμό (105) αποθήκη εμβαδού είκοσι τρία τετραγω¬ 
νικά μέτρα και δέκα εκατοστά (23,10) μ2 ποσοστό συν/ 
σίας επί του Ο.Τ. ένα και τριακόσια εβδομήντα χιλιο¬ 
στά (1,370) %ο που αντιστοιχούν σε τρία τετραγωνικά 
μέτρα και τριάντα εκατοστά (3,30) μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμ/σιο και είσοδο πολυκατοικίας. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το αριθμ. (108) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου. 

Το με αριθμ. εκατόν εξη (106) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια 
δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εχει εμβαδό ενενήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα και 
εβδομήντα εκατοστά (Ε= 95,70 μ2 ), ποσοστό συν/σίας 
εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου (Ο.Τ.) πενήντα εξη & επτακόσια σα¬ 
ράντα εννέα χιλιοστά (56,749) %ο που αντιστοιχούν σε 
εκατόν τριάντα εξη τετραγωνικά μέτρα & εξήντα επτά 
εκατοστά (136,67) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις 


δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης δια¬ 
κόσια πενήντα εξη χιλιοστά (256) %ο αντίστοιχα, στο πα¬ 
ραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτι¬ 
ρίου η με αριθμό (106) αποθήκη εμβαδού είκοσι επτά 
τετραγωνικά μέτρα και ενενήντα εκατοστά (27,90) μ2 
ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και εξακόσια πενή¬ 
ντα τέσσερα χιλιοστά (1,654) % 0 πού αντιστοιχούν τρία 
τετραγωνικά μέτρα και ενενήντα οκτώ εκατοστά (3,98) 
μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κλιμ/σιο και Με το αριθμ. (107) διαμέρι¬ 
σμα. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν επτά (107) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια 
δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
εμβαδό ενενήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα και εβδομή¬ 
ντα εκατοστά (Ε= 95,70) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου (Ο.Τ.) πενήντα εξη & επτακόσια σαράντα εννέα 
χιλιοστά (56,749) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν τριά¬ 
ντα εξη τετραγωνικά μέτρα & εξήντα επτά εκατοστά 

(136.67) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης διακόσια πε¬ 
νήντα εξη χιλιοστά (256) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω 
διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με 
αριθμό (107) αποθήκη εμβαδού είκοσι εξη τετραγωνικά 
μέτρα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (26,75) μ2 ποσο¬ 
στό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και πεντακόσια ογδόντα 
εξη χιλιοστά (1,586) %ο που αντιστοιχούν τρία τετραγω¬ 
νικά μέτρα και ογδόντα δύο εκατοστά (3,82) μ2 και συ¬ 
νορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμ/σιο και με το αριθμ. (106) διαμέρισμα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το αριθμ. (110) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Το με αριθμ. εκατόν οκτώ (108) διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα ένα τετραγωνικά μέτρα και 
πενήντα εκατοστά (Ε= 91,50) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) πενήντα τέσσερα & διακόσια πενήντα 
εννέα χιλιοστά (54,259) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν 
τριάντα τετραγωνικά μέτρα & εξήντα οκτώ εκατοστά 

(130.68) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης διακόσια σα¬ 
ράντα τέσσερα χιλιοστά (244) %ο αντίστοιχα, στο πα¬ 
ραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρί¬ 
ου η με αριθμό (108) αποθήκη εμβαδού είκοσι τέσσερα 
τετραγωνικά μέτρα και εξήντα εκατοστά (24,60) μ2 πο¬ 
σοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και τετρακόσια πενή¬ 
ντα εννέα χιλιοστά (1,459) %ο που αντιστοιχούν σε τρία 
τετραγωνικά μέτρα και πενήντα ένα εκατοστά (3,51) μ2 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το αριθμ. (110) διαμέρισμα του ιδίου 
ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν εννέα (109) διαμέρισμα του ισο- 
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γείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο 
(2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα ένα τετραγωνικά μέτρα και 
πενήντα εκατοστά (Ε= 91,50) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) πενήντα τέσσερα & διακόσια πενήντα 
εννέα χιλιοστά (54,259) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν 
τριάντα τετραγωνικά μέτρα & εξήντα οκτώ εκατοστά 
(130,68) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης διακόσια σα¬ 
ράντα τέσσερα χιλιοστά (244) %ο αντίστοιχα, στο παρα¬ 
πάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η 
με αριθμό (109) αποθήκη εμβαδού είκοσι τρία τετραγω¬ 
νικά μέτρα και δέκα εκατοστά (23,10) μ2 ποσοστό συν/ 
σίας επί του Ο.Τ. ένα και τριακόσια εβδομήντα χιλιο¬ 
στά (1,370) %ο που αντιστοιχούν σε τρία τετραγωνικά 
μέτρα και τριάντα εκατοστά (3,30) μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο και είσοδο πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν δέκα (110) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια 
δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
εμβαδό ενενήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα και εβδομή¬ 
ντα εκατοστά (Ε= 95,70 )μ2, ποσοστό συν/σίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου (Ο.Τ.) πενήντα εξη & επτακόσια σαράντα εννέα 
χιλιοστά (56,749) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν τριά¬ 
ντα εξη τετραγωνικά μέτρα & εξήντα επτά εκατοστά 
(136,67) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης διακόσια πε¬ 
νήντα εξη χιλιοστά (256) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω 
διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με 
αριθμό (110) αποθήκη εμβαδού είκοσι επτά τετραγωνικά 
μέτρα και ενενήντα εκατοστά (27,90) μ2 ποσοστό συν/ 
σίας επί του Ο.Τ. ένα και εξακόσια πενήντα τέσσερα 
χιλιοστά (1,654) %ο που αντιστοιχούν τρία τετραγωνικά 
μέτρα και ενενήντα οκτώ εκατοστά (3,98) μ2 και συνο¬ 
ρεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το αριθμ. (107) διαμέρισμα του ιδίου 
ορόφου. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο και με το αριθμ. (111) διαμέρισμα. 

Το με αριθμ. εκατόν εντεκα (111) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα 
και εβδομήντα εκατοστά (Ε= 95,70) μ2, ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οι¬ 
κοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) πενήντα εξη & επτακόσια 
σαράντα εννέα χιλιοστά (56,749) %ο που αντιστοιχούν 
σε εκατόν τριάντα εξη τετραγωνικά μέτρα & εξήντα 
επτά εκατοστά (136,67) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης 
διακόσια πενήντα εξη χιλιοστά (256) %ο αντίστοιχα, στο 
παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτι¬ 
ρίου η με αριθμό (111) αποθήκη εμβαδού είκοσι εξη τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (26,75) 
μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και πεντακόσια 
ογδόντα εξη χιλιοστά (1,586) %ο που αντιστοιχούν τρία 


τετραγωνικά μέτρα και ογδόντα δύο εκατοστά (3,82) μ2 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο και με το αριθμ. (110) διαμέ¬ 
ρισμα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ με αριθμό ΠΕΝΤΕ (5) 

Το Ο.Τ. πέντε (5) όπως αυτό φαίνεται στο με αριθ. 
11514/Α-1 °/7-2001 Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής του οι¬ 
κισμού εμβαδού χιλίων τριακοσίων τριάντα οκτώ τε¬ 
τραγωνικών μέτρων ογδόντα εκατοστών (Ε= 1.338,80 
μ2) και συνορεύει: Βόρεια: Με ανώνυμο δημοτικό δρό¬ 
μου του οικισμού. 

Νότια: Με προβλεπόμενο πεζόδρομο του οικισμού 
πλάτους 4,00 μ. και πέραν αυτού με το αριθμ. επτά 
(7) 0Τ · 

Ανατολικά: Με ανώνυμο δημοτικό δρόμο του οικι¬ 
σμού. 

Δυτικά: Με προβλεπόμενο πεζόδρομο του οικισμού 
πλάτους 5,00 μ., πέραν αυτού με προβλεπόμενο χώρο 
πρασίνου και συνέχεια με προβλεπόμενες θέσεις στάθ- 
μεση αυτοκινήτων 

Περιλαμβάνει ένα (1) στοίχο, τον με αριθμό (13) τύ¬ 
που 2.51, με οκτώ (8) συνολικά διαμερίσματα όπως πα¬ 
ρακάτω αναλυτικά περιγράφονται. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ (13 ) 

Ο στοίχος δέκα τρία (13 ), εντός του Ο.Τ. 4 όπως φαί¬ 
νεται στο με αριθμό 11514/Α8/7-3-2000 σχέδιο αρίθμη¬ 
σης κλήρωσης είναι μία ενιαία διώροφη πολυκατοικία 
με υπόγειο οπού περιλαμβάνει τά μέ αριθμό (63-64-65- 
66-67-68-69-70) διαμερίσματα τύπου 2.51 όπως φαίνο¬ 
νται στα Α1 - Α2 - Α3/ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 σχέδια κατόψεων 
υπογείου - ισογείου και Α' ορόφου και η περιγραφή των 
οποίων εχει όπως παρακάτω: 

Το με αριθμ. εξήντα τρία (63) διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα ένα τετραγωνικά μέτρα και 
πενήντα εκατοστά (Ε= 91,50) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) εκατόν δέκα οκτώ & ενιακόσια σα¬ 
ράντα τέσσερα χιλιοστά (118,944) %ο που αντιστοιχούν 
σε εκατόν πενήντα εννέα τετραγωνικά μέτρα & είκοσι 
τέσσερα εκατοστά (159,24) μ2. Έχει ποσοστά συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης διακόσια σαράντα τέσσερα χιλιοστά (244) %ο 
αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο 
υπόγειο του κτιρίου η με αριθμό (63) αποθήκη εμβαδού 
είκοσι τέσσερα τετραγωνικά μέτρα και εξήντα εκατο¬ 
στά (24,60) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. τρία και 
εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιοστά (3,198) %ο που αντιστοι¬ 
χούν τέσσερα τετραγωνικά μέτρα και είκοσι οκτώ εκα¬ 
τοστά (4,28) μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθμ. (68) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο και είσοδο πολυκατοικίας. 

Το με αριθμ. εξήντα τέσσερα (64) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο 
(2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα ένα τετραγωνικά μέτρα και 
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πενήντα εκατοστά (Ε= 91,50) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) εκατόν δέκα οκτώ & ενιακόσια σαρά¬ 
ντα τέσσερα χιλιοστά (118,944) %ο που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πενήντα εννέα τετραγωνικά μέτρα & είκοσι τέσ¬ 
σερα εκατοστά (159,24) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης 
διακόσια σαράντα τέσσερα χιλιοστά (244) %ο αντίστοι¬ 
χα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο 
του κτιρίου η με αριθμό (64) αποθήκη εμβαδού είκοσι 
τρία τετραγωνικά μέτρα και δέκα εκατοστά (23,10) μ2 
ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. τρία και τρία χιλιοστά 
(3,003) %ο που αντιστοιχούν σε τέσσερα τετραγωνικά 
μέτρα και δύο εκατοστά (4,02) μ. και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο και είσοδο πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εξήντα πέντε (65) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια 
δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εχει εμβαδό ενενήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα και 
εβδομήντα εκατοστά (Ε= 95,70) μ2, ποσοστό συν/σίας 
εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου (Ο.Τ.) εκατόν είκοσι τέσσερα & τετρα¬ 
κόσια τέσσερα χιλιοστά (124,404) %ο που αντιστοιχούν 
σε εκατόνεξήντα έξι τετραγωνικά μέτρα & πενήντα πέ¬ 
ντε εκατοστά (166,55) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης 
διακόσια πενήντα έξι χιλιοστά (256) %ο αντίστοιχα, στο 
παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτι¬ 
ρίου η με αριθμό (65) αποθήκη εμβαδού είκοσι επτά τε¬ 
τραγωνικά μέτρα κα ενενήντα εκατοστά (27,90) μ2 πο¬ 
σοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. τρία και εξακόσια είκοσι 
επτά χιλιοστά (3,627) %ο δαπάνη κοινοχρήστων για δα¬ 
πάνη κοινοχρήστων για που αντιστοιχούν τέσσερα τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και ογδόντα έξη εκατοστά (4,86) μ2 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με τον αριθ. (68) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο & το αριθμ. (66) διαμέρισμα. 

Το με αριθμ. εξήντα έξι (66) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια 
δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εχει εμβαδό ενενήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα και 
εβδομήντα εκατοστά (Ε= 95,70) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) εκατόν είκοσι τέσσερα & τετρακό¬ 
σια τέσσερα χιλιοστά (124,404) %ο που αντιστοιχούν σε 
εκατόν εξήντα έξι τετραγωνικά μέτρα & πενήντα πέ¬ 
ντε εκατοστά (166,55) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης 
διακόσια πενήντα έξι χιλιοστά (256) %ο αντίστοιχα, στο 
παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτι¬ 
ρίου η με αριθμό (66) αποθήκη εμβαδού είκοσι έξι τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (26,75) 
μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. τρία και τετρακόσια 
εβδομήντα επτά χιλιοστά (3,477) %ο που αντιστοιχούν 
τέσσερα τετραγωνικά μέτρα και εξήντα έξη εκατοστά 
(4,66) μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο & με το αριθμ. (65) διαμέρι¬ 
σμα. 

Δυτικά: κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εξήντα επτά (67) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου, αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια 
δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
εμβαδό ενενήντα ένα τετραγωνικά μέτρα και πενήντα 
εκατοστά (Ε= 91,50) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του ολικού οικοπέδου τού οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου (Ο.Τ.) εκατόν δέκα οκτώ & ενιακόσια σαράντα τέσ- 
σερα(118,944) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν πενήντα 
εννέα τετραγωνικά μέτρα & είκοσι τέσσερα εκατοστά 
(159,24) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης διακόσια σαρά¬ 
ντα τέσσερα (244) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέ¬ 
ρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με αριθμό 
(67) αποθήκη εμβαδού είκοσι τέσσερα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και εξήντα εκατοστά (24,60) μ2 ποσοστό συν/σίας 
επί του Ο.Τ. τρία και εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιοστά 
(3,198) %ο που αντιστοιχούν τέσσερα τετραγωνικά μέτρα 
και είκοσι οκτώ εκατοστά (4,28) μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κλιμ/σιο και είσοδο πολυκατοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εξήντα οκτώ (68) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου ορόφου που αποτελείται από καθιστικό - κουζί¬ 
να δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα ένα και πενήντα 
εκατοστά (Ε= 91,50) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου (Ο.Τ.) εκατόν δέκα οκτώ& ενιακόσια σαράντα 
τέσσερα (118,944) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν πενή¬ 
ντα εννέα τετραγωνικά μέτρα & είκοσι τέσσερα εκα¬ 
τοστά (159,24) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης διακόσια 
σαράντα τέσσερα (244) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω 
διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με 
αριθμό (68) αποθήκη εμβαδού είκοσι τρία τετραγωνικά 
μέτρα και δέκα εκατοστά (23,10) μ2 ποσοστό συν/σίας 
επί του Ο.Τ. τρία και τρία χιλιοστά (3,003) %ο που αντι¬ 
στοιχούν τέσσερα τετραγωνικά μέτρα και δυο εκατο¬ 
στά (4,02) μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ.( 63) διαμέρισμα τού ιδίου ορό¬ 
φου. 

Νότια: Με κλιμ/σιο και είσοδο πολυκατοικίας. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εξήντα εννέα (69) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου που αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα πέντε και εβδομήντα εκα¬ 
τοστά (Ε= 95,70) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου 
(Ο.Τ.) εκατόν είκοσι τέσσερα & τετρακόσια τέσσερα 
(124,404) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν εξήντα έξη τε¬ 
τραγωνικά μέτρα & πενήντα πέντε εκατοστά (166,55) μ2. 
Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
και κεντρικής θέρμανσης διακόσια πενήντα έξι (256 )%ο 
αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο 
υπόγειο του κτιρίου η με αριθμό (69) αποθήκη εμβαδού 
είκοσι επτά τετραγωνικά μέτρα και ενενήντα εκατοστά 
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(27,90) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. Τρία και εξα¬ 
κόσια είκοσι επτά χιλιοστά (3,627) %ο που αντιστοιχούν 
τέσσερα τετραγωνικά μέτρα και ογδόντα έξη εκατο¬ 
στά (4,86) μ2 και συνορεύει 

Βόρεια: Με κλιμ/σιο και Με το αριθμ. (70) διαμέρι¬ 
σμα. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εβδομήντα (70) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου που αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα πέντε και εβδομήντα εκα¬ 
τοστά (Ε= 95,70) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου (Ο.Τ.) εκατόν είκοσι τέσσερα & τετρακόσια τέσσε¬ 
ρα (124,404) % 0 που αντιστοιχούν σε εκατόν εξήντα έξη 
τετραγωνικά μέτρα & πενήντα πέντε εκατοστά (166,55) 
μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων και κεντρικής θέρμανσης διακόσια πενήντα έξη 
(256) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντι¬ 
στοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με αριθμό (70) απο¬ 
θήκη εμβαδού είκοσι έξη τετραγωνικά μέτρα και εβδο¬ 
μήντα πέντε εκατοστά (26,75) μ2 ποσοστό συν/σίας επί 
του Ο.Τ. τρία και τετρακόσια εβδομήντα επτά χιλιοστά 
(3,477) %ο που αντιστοιχούν σε τέσσερα τετραγωνικά 
μέτρα και εξήντα έξη εκατοστά (4,66) μ2 και συνορεύ¬ 
ει: 

Βόρεια: Με το αριθ.( 65) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου. 

Νότια: Με κλιμ/σιο και το αριθ. (69) διαμέρισμα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ με αριθμό ΕΞΗ (6) 

Το Ο.Τ. εξη (6) όπως αυτό φαίνεται στο με αριθ. 11514/ 
Α-1 α /7-2001 Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής του οικισμού 
εμβαδού χιλίων εξακοσίων σαράντα τριών τετραγωνι¬ 
κών μέτρων και ενενήντα εξη εκατοστών (Ε= 1.643,96 
μ2) και συνορεύει: Βόρεια: Με προβλεπόμενο πεζόδρο- 
μο του οικισμού πλάτους 4,00 μ., προβλεπόμενες θέ¬ 
σεις χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (Ρ 16 ), με κοινό¬ 
χρηστο χώρο πρασίνου και πέραν αυτού με ανώνυμο 
δημοτικό δρόμου του οικισμού. 

Νότια: Με ανώνυμο δημοτικό δρόμο του οικισμού και 
πέραν αυτού με το αριθμ. τέσσερα (4) Ο.Τ. 

Ανατολικά: Με προβλεπόμενο πεζόδρομο του οικι¬ 
σμού πλάτους 2,00 μ. και πέραν αυτού με το αριθμ. 
επτά (7) Ο.Τ. 

Δυτικά: Με ανώνυμο δημοτικό δρόμο του οικισμού. 

Περιλαμβάνει ένα (1) στοίχο, τόν με αριθμό (11) τύπου 
3.18 και 3.17, με δέκα πέντε (15) συνολικά διαμερίσματα 
όπως παρακάτω αναλυτικά περιγράφονται. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΝΤΕΚΑ (11 ) 

Ο στοίχος εντεκα (11 ), εντός του Ο.Τ. 4 όπως φαίνε¬ 
ται στο με αριθμό 11514/Α8/7.3.2000 σχέδιο αρίθμησης 
κλήρωσης είναι μία ενιαία τριόροφη πολυκατοικία με 
υπόγειο οπού περιλαμβάνει τά μέ αριθμό (48-49-50-51- 
52-53) διαμερίσματα τύπου 3.18 και τά με αριθμό (54- 
55-56-57-58-59-60-61-62) τύπου 3.17 όπως φαίνονται στα 
Α1 - Α2 - Α3/ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 σχέδια κατόψεων υπογείου - 
ισογείου - Α' και Β' ορόφου και η περιγραφή των οποί¬ 
ων εχει όπως παρακάτω: 

Το με αριθμ. σαράντα οκτώ (48) διαμέρισμα του ισο¬ 


γείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο 
(2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και 
εξήντα εκατοστά (Ε= 90,60 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου (Ο.Τ.) εξήντα & εκατόν σαράντα πέ¬ 
ντε χιλιοστά (60,145) %ο που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
οκτώ τετραγωνικά μέτρα & ογδόντα οκτώ εκατοστά 
(98,88) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενή¬ 
ντα επτά χιλιοστά (157) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω 
διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με 
αριθμό (48) αποθήκη εμβαδού είκοσι δυο τετραγωνι¬ 
κά μέτρα και εβδομήντα εκατοστά (22,70) μ2 ποσοστό 
συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και πεντακόσια επτά χιλιοστά 
(1,507) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα 
και σαράντα οκτώ εκατοστά (2,48) μ2, δαπάνη κοινο¬ 
χρήστων για χρήση ανελκυστήρα εξήντα δύο χιλιοστά 
(62) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & είσοδο πο¬ 
λυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. σαράντα εννέα (49) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο 
(2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και 
εξήντα εκατοστά (Ε= 90,60 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου (Ο.Τ.) εξήντα & εκατόν σαράντα πέ¬ 
ντε χιλιοστά (60,145) %ο που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
οκτώ τετραγωνικά μέτρα & ογδόντα οκτώ εκατοστά 
(98,88) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενή¬ 
ντα επτά χιλιοστά (157) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω 
διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με 
αριθμό (49) αποθήκη εμβαδού είκοσι δυο τετραγωνικά 
μέτρα και τριάντα εκατοστά (22,30) μ2 ποσοστό συν/ 
σίας επί του Ο.Τ. ένα και τετρακόσια ογδόντα χιλιοστά 
(1,480) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα 
και σαράντα τρία εκατοστά (2,43) μ2, δαπάνη κοινο¬ 
χρήστων για χρήση ανελκυστήρα εξήντα δύο χιλιοστά 
(62) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το αριθ. (54) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & είσοδο πολυκα¬ 
τοικίας. 

Το με αριθμ. πενήντα (50) διαμέρισμα του Α'ορόφου 
αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια δω¬ 
μάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και εξήντα εκα¬ 
τοστά (Ε= 90,60) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου (Ο.Τ.) εξήντα & εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(60,145) %ο που αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τετρα¬ 
γωνικά μέτρα & ογδόντα οκτώ εκατοστά (98,88) μ2. 
Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα επτά 
χιλιοστά (157) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα 
αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με αριθμό (50) 
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αποθήκη εμβαδού δέκα οκτώ τετραγωνικά μέτρα και 
εβδομήντα εκατοστά (18,70) μ2 ποσοστό συν/σίας επί 
του Ο.Τ. ένα και δικόσια σαράντα ένα χιλιοστά (1,241) %ο 
που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα και τέσσε¬ 
ρα εκατοστά (2,04) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρή¬ 
ση ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192) %ο 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο ανελκυστήρα & το αριθ. (51) 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. πενήντα ένα (51) διαμέρισμα του Α'ορόφου 
αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
εμβαδό εκατόν έξι τετραγωνικά μέτρα και πενήντα εκα¬ 
τοστά (Ε= 106,50 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου (Ο.Τ.) εβδομήντα & επτακόσια ένα (70,701) %ο που 
αντιστοιχούν σε εκατόν δέκα έξι τετραγωνικά μέτρα & 
είκοσι τρία εκατοστά (116,23) μ2. Έχει ποσοστά συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα έξι χιλιοστά (186) %ο αντίστοι¬ 
χα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο 
του κτιρίου η με αριθμό (51) αποθήκη εμβαδού είκοσι 
εννέα τετραγωνικά μέτρα (29,00) μ2 ποσοστό συν/σίας 
επί του Ο.Τ. ένα και ενιακόσια είκοσι πέντε χιλιοστά 
(1,925) %ο που αντιστοιχούν σε τρία τετραγωνικά μέτρα 
και δέκα έξι εκατοστά (3,16) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων 
για χρήση ανελκυστήρα διακόσια είκοσι πέντε χιλιοστά 
(225) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το αριθ.( 57) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο και το αριθ.( 50) διαμέρισμα. 

Το με αριθμ. πενήντα δυο (52) διαμέρισμα του Β'ορόφου 
αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια δω¬ 
μάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και εξήντα εκα¬ 
τοστά (Ε= 90,60 μ2 ), ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου (Ο.Τ.) εξήντα & εκατόν σαράντα πέντε (60,145) %ο 
που αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέ¬ 
τρα & ογδόντα οκτώ εκατοστά (98,88) μ2. Έχει ποσο¬ 
στά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157) %ο 
αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο 
υπόγειο του κτιρίου η με αριθμό (52) αποθήκη εμβαδού 
δέκα οκτώ τετραγωνικά μέτρα (18,00) μ2 ποσοστό συν/ 
σίας επί του Ο.Τ. ένα και εκατόν ενενήντα πέντε χιλι¬ 
οστά (1,195) %ο που αντιστοιχούν σε ένα τετραγωνικά 
μέτρα και ενενήντα έξι εκατοστά (1,96) μ2, δαπάνη κοι¬ 
νοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα διακόσια ένδεκα 
χιλιοστά (211) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο και το αριθ. (58) διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με το αριθ. (51) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Το με αριθμ. πενήντα τρία (53) Β' ορόφου διαμέρι¬ 
σμα αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 


εχει εμβαδό εκατόν εξη τετραγωνικά μέτρα και πενή¬ 
ντα εκατοστά (Ε= 106,50) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τε¬ 
τραγώνου (Ο.Τ.) εβδομήντα & επτακόσια ένα (70,701) %ο 
που αντιστοιχούν σε εκατόν δέκα έξη τετραγωνικά μέ¬ 
τρα & είκοσι τρία εκατοστά (116,23) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ογδόντα έξη χιλιοστά (186) %ο αντί¬ 
στοιχα, στό παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπό¬ 
γειο του κτιρίου η με αριθμό (53) αποθήκη εμβαδού εί¬ 
κοσι επτά τετραγωνικά μέτρα και ογδόντα εκατοστά 
(27,80) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και οκτα¬ 
κόσια σαράντα έξη χιλιοστά (1,846) %ο που αντιστοιχούν 
σε τρία τετραγωνικά μέτρα και τρία εκατοστά (3,03) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα διακόσια 
σαράντα οκτώ χιλιοστά (248) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο και Με το αριθ. (60) διαμέρι¬ 
σμα. 

Δυτικά: Με το αριθ. (53) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Το με αριθμ. πενήντα τέσσερα (54) διαμέρισμα του 
ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και σαράντα εκατοστά (Ε= 90,40 μ2), ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εξήντα & δέκα τρία χιλιοστά 
(60,013) %ο που αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τετρα¬ 
γωνικά μέτρα & εξήντα εξη εκατοστά (98,66) μ2. Έχει 
ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο αντί¬ 
στοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπό¬ 
γειο του κτιρίου η με αριθμό (54) αποθήκη εμβαδού είκο¬ 
σι δυο τετραγωνικά μέτρα και τριάντα εκατοστά (22,30) 
μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και τετρακόσια 
ογδόντα χιλιοστά (1,480) %ο που αντιστοιχούν σε δύο 
τετραγωνικά μέτρα και σαράντα τρία εκατοστά (2,43) 
μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (41) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & είσοδο πο¬ 
λυκατοικίας. 

Δυτικά: Με τον αριθ.( 49) διαΜερίσματος του ιδίου 
ορόφου. 

Το με αριθμ. πενήντα πέντε (55) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία 
(3) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και πενήντα εκατοστά (Ε= 119,50 )μ2 ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εβδομήντα εννέα & τριακό¬ 
σια τριάντα ένα χιλιοστά (79,331) %ο που αντιστοιχούν 
σε εκατόν τριάντα τετραγωνικά μέτρα & σαράντα δυο 
εκατοστά (130,42) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τριαντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο πα¬ 
ραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυ¬ 
κατοικίας η με αριθμό (55) αποθήκη εμβαδού τριάντα 
δύο τετραγωνικά μέτρα (32,00) μ2, ποσοστό συν/σίας 
επί του Ο.Τ. δυο και εκατόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά 
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(2,124) %ο που αντιστοιχούν σε τρία τετραγωνικά μέτρα 
και σαράντα εννέα εκατοστά (3,49) μ2, δαπάνη κοινο¬ 
χρήστων για χρήση ανελκυστήρα πενήντα τέσσερα χι¬ 
λιοστά (54) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθ. (56) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα και είσοδο πολυ¬ 
κατοικίας. 

Το με αριθμ. πενήντα έξη (56) διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα ένα (1) 
κύριο δωμάτιο - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εξήντα εννέα τετραγωνικά μέτρα (Ε= 
69,00 )μ2 ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολι¬ 
κού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ. σα¬ 
ράντα πέντε & οκτακόσια έξη χιλιοστά (45,806) %ο που 
αντιστοιχούν σε εβδομήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα 
&τριάντα εκατοστά (75,30) μ2. Έχει ποσοστά συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εβδομήντα οκτώ χιλιοστά (78) %ο αντίστοιχα, 
στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της 
πολυκατοικίας η με αριθμό (56) αποθήκη εμβαδού δέκα 
οκτώ τετραγωνικά μέτρα και είκοσι εκατοστά (18,20 )μ2, 
ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και διακόσια οκτώ 
χιλιοστά (1,208) %ο που αντιστοιχούν σε ένα τετραγωνι¬ 
κά μέτρα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99) μ2, δαπά¬ 
νη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα τριάντα ένα 
χιλιοστά (31) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ. (55) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα και είσοδο πολυ¬ 
κατοικίας. 

Το με αριθμ. πενήντα επτά (57) διαμέρισμα του 
Α'ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και σα¬ 
ράντα εκατοστά Ε=( 90,40) μ2 ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) εξήντα & δέκα τρία (60,013) %ο που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα & 
εξήντα έξη εκατοστά (98,66) μ2. Έχει ποσοστά συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο αντίστοιχα, στο 
παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτι¬ 
ρίου η με αριθμό (57) αποθήκη εμβαδού είκοσι ένα τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και δέκα εκατοστά (21,10) μ2 ποσοστό 
συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και τετρακόσια ένα χιλιοστά 
(1,401) %ο που αντιστοιχούν σε δυο τετραγωνικά μέτρα 
και τριάντα εκατοστά (2,30) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων 
για χρήση ανελκυστήρα εκατόν είκοσι δύο χιλιοστά 
(122) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & το αριθ. (58) 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με το αριθ. (51) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Το με αριθμ. πενήντα οκτώ (58) διαμέρισμα του 
Α'ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία 
(3) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 


ρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και πενήντα εκατοστά Ε=( 119,50) μ2 ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εβδομήντα εννέα & τριακό¬ 
σια τριάντα ένα (79,331) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν 
τριάντα τετραγωνικά μέτρα & σαράντα δυο εκατοστά 
(130,42) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόντριά- 
ντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω 
διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με 
αριθμό (58) αποθήκη εμβαδού είκοσι επτά τετραγωνικά 
μέτρα και ογδόντα εκατοστά (27, 80) μ2 ποσοστό συν/ 
σίας επί του Ο.Τ. ένα και οκτακόσια σαράντα έξη χιλι¬ 
οστά (1,846) %ο που αντιστοιχούν σε τρία τετραγωνικά 
μέτρα και τρία εκατοστά (3,03) μ2, δαπάνη κοινοχρή¬ 
στων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν εξήντα ένα χιλι¬ 
οστά (161) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθ. (59 )διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο -ανελκυστήρα και το αριθ. (57) 
διαμέρισμα. 

Το με αριθμ. πενήντα εννέα (59) διαμέρισμα του 
Α'ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα 
και πενήντα εκατοστά Ε=( 98,50) μ2 ποσοστό συν/σίας 
εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου (Ο.Τ.) εξήντα πέντε & τριακόσια ενε- 
νήντα( 65,390) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν επτά τε¬ 
τραγωνικά μέτρα & πενήντα εκατοστά (107,50) μ2. Έχει 
ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα χιλιοστά (110) %ο αντί¬ 
στοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπό¬ 
γειο του κτιρίου η με αριθμό (59) αποθήκη εμβαδού είκο¬ 
σι τρία τετραγωνικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (23,50) 
μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και πεντακόσια 
εξήντα χιλιοστά (1,560) %ο που αντιστοιχούν σε δυο τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και πενήντα έξη εκατοστά (2,56) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα τρία χιλιοστά (133) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ. (58) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο & ανελκυστήρα. 

Το με αριθμ. εξήντα (60) διαμέρισμα του Β ' ορόφου 
αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια δω¬ 
μάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και σαράντα εκα¬ 
τοστά Ε= (90,40) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου 
(Ο.Τ.) εξήντα & δέκα τρία (60,013) %ο που αντιστοιχούν 
σε ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα & εξήντα έξη εκα¬ 
τοστά (98,66) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ένα χιλιοστά (101) %ο αντίστοιχα, στό παραπάνω διαμέ¬ 
ρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με αριθμό 
(60) αποθήκη εμβαδού είκοσι τετραγωνικά μέτρα και 
τριάντα εκατοστά (20,30) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του 
Ο.Τ. ένα και τριακόσια σαράντα οκτώ χιλιοστά (1,348) 
%ο που αντιστοιχούν σε δυο τετραγωνικά μέτρα και εί- 
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κοσι δυο εκατοστά (2,22) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για 
χρήση ανελκυστήρα εκατόν τριάντα τέσσερα χιλιοστά 
(134) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & το αριθ. (61) 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με το αριθ. (53) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Το με αριθμ. εξήντα ένα (61) διαμέρισμα του Β ' ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά μέτρα και 
πενήντα εκατοστά Ε = (119,50) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) εβδομήντα εννέα & τριακόσια τριάντα 
ένα (79,331) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν τριάντα τε¬ 
τραγωνικά μέτρα & σαράντα δυο εκατοστά (130,42) μ2. 
Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα τρία χιλιοστά 
(133) %ο αντίστοιχα, στό παραπάνω διαμέρισμα αντιστοι¬ 
χεί στο υπόγειο του κτιρίου η με αριθμό (61) αποθήκη 
εμβαδού είκοσι έξη τετραγωνικά μέτρα (26,00) μ2 πο¬ 
σοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και επτακόσια είκοσι 
έξη χιλιοστά (1,726) %ο που αντιστοιχούν σε δυο τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (2,84) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν 
εβδομήντα οκτώ χιλιοστά (178) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθ. (62) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο - ανελκυστήρα & το αριθ. (60) δι¬ 
αμέρισμα. 

Το με αριθμ. εξήντα δυο (62) διαμέρισμα του Β ' ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δυο (2) κύρια 
δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
εμβαδό ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα και πενήντα 
εκατοστά Ε = (98,50) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου 
(Ο.Τ.) εξήντα πέντε & τριακόσια ενενήντα (65,390) %ο που 
αντιστοιχούν σε εκατόν επτά τετραγωνικά μέτρα & πε¬ 
νήντα εκατοστά (107,50) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν δέκα χιλιοστά (110) %ο αντίστοιχα, στό παραπά¬ 
νω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η 
με αριθμό (62) αποθήκη εμβαδού είκοσι δυο τετραγω¬ 
νικά μέτρα και ογδόντα εκατοστά (22,80) μ2 ποσοστό 
συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και πεντακόσια δέκα τέσσε¬ 
ρα χιλιοστά (1,514) %ο που αντιστοιχούν σε δυο τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και σαράντα εννέα εκατοστά (2,49) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν 
σαράντα έξη χιλιοστά (146) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ. (61) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο & ανελκυστήρα. 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ με αριθμό ΕΠΤΑ (7) 

Το Ο.Τ. επτά (7) όπως αυτό φαίνεται στο με αριθ. 
11514/Α-1 α /7-2001 Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής του οι¬ 
κισμού εμβαδού χιλίων εξακοσίων πενήντα πέντε τε¬ 
τραγωνικών μέτρων και ογδόντα δύο εκατοστών (Ε= 


1.655,82 μ2) και συνορεύει: Βόρεια: Με προβλεπόμενο 
πεζόδρομο του οικισμού πλάτους 4,00 μ. και πέραν αυ¬ 
τού με το αριθμ. (5) Ο.Τ. 

Νότια: Με ανώνυμο δημοτικό δρόμο του οικισμού και 
πέραν αυτού με το αριθμ. οκτώ (8) Ο.Τ. 

Ανατολικά: Με ανώνυμο δημοτικό δρόμο του οικι¬ 
σμού. 

Δυτικά: Με προβλεπόμενο πεζόδρομο του οικισμού 
πλάτους 2,00 μ. και πέραν αυτού με το αριθμ. (6) Ο.Τ. 

Περιλαμβάνει ένα (1) στοίχο τόν με αριθμό (12), τύπου 
3.17 και 3.18 με δέκα πέντε (15) συνολικά διαμερίσματα 
όπως παρακάτω αναλυτικά περιγράφονται. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΩΔΕΚΑ (12 ) 

Ο στοίχος δώδεκα (12 ), εντός του Ο.Τ. 4 όπως φαί¬ 
νεται στο με αριθμό 11514/Α8/7-3-2000 σχέδιο αρίθμη¬ 
σης κλήρωσης είναι μία ενιαία τριόροφη πολυκατοικία 
με υπόγειο οπού περιλαμβάνει τα με αριθμό (71-72-73- 
74-75-76-77 -78-79) διαμερίσματα τύπου 3.17 και τά με 
αριθμό (80-81-82-83-84-85) τύπου 3.18 όπως φαίνονται 
στα Α1 - Α2 - Α3/ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 σχέδια κατόψεων υπο¬ 
γείου - ισογείου - Α' και Β' ορόφου και η περιγραφή 
των οποίων εχει όπως παρακάτω: 

Το με αριθμ. εβδομήντα ένα (71) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα ένα 
(1) κύριο δωμάτιο - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εξήντα εννέα τετραγωνικά μέτρα (Ε= 
69,00 )μ2 ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολι¬ 
κού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ. σα¬ 
ράντα πέντε & οκτακόσια έξη χιλιοστά (45,806) %ο που 
αντιστοιχούν σε εβδομήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα 
& ογδόντα πέντε εκατοστά (75,85) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής 
θέρμανσης εβδομήντα οκτώ χιλιοστά (78) %ο αντίστοιχα, 
στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της 
πολυκατοικίας η με αριθμό (71) αποθήκη εμβαδού δέκα 
οκτώ τετραγωνικά μέτρα και είκοσι εκατοστά (18,20) μ2, 
ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και διακόσια οκτώ 
χιλιοστά (1,208) που αντιστοιχούν σε δυο τετραγωνικά 
μέτρα (2,00) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελ¬ 
κυστήρα τριάντα ένα χιλιοστά (31) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ. (72) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου 

Νότια:: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & είσοδο πο¬ 
λυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εβδομήντα δυο (72) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία 
(3) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και πενήντα εκατοστά (Ε=119,50 )μ2 ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου Ο.Τ. εβδομήντα εννέα & τριακόσια 
τριάντα ένα χιλιοστά (79,331) %ο που αντιστοιχούν σε 
εκατόν τριάντα ένα τετραγωνικά μέτρα &τριάντα έξη 
εκατοστά (131,36) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τριάντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο πα¬ 
ραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυ¬ 
κατοικίας η με αριθμό (72) αποθήκη εμβαδού τριάντα 
δυο τετραγωνικά μέτρα (32,00)μ2, ποσοστό συν/σίας 
επί του Ο.Τ. δυο και εκατόν είκοσι τέσσερα χιλιοστά 
(2,124) %„ που αντιστοιχούν σε τρία τετραγωνικά μέτρα 




17000 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


και πενήντα δυο εκατοστά (3,52) μ2, δαπάνη κοινοχρή¬ 
στων για χρήση ανελκυστήρα πενήντα τέσσερα χιλιο¬ 
στά (54) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθ. (71) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμ/σιο & ανελ¬ 
κυστήρα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμ/σιο & ανελκυ- 
στήρ 

Το με αριθμ. εβδομήντα τρία (73) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο 
(2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και 
σαράντα εκατοστά (Ε= 90,40 )μ2 ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου Ο.Τ. εξήντα & δέκα τρία χιλιοστά (60,013) 
%0 που αντιστοιχούν σε ενενήντα εννέα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα &τριάντα επτά εκατοστά (99,37) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο αντίστοιχα, στο 
παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πο¬ 
λυκατοικίας η με αριθμό (73) αποθήκη εμβαδού είκοσι 
δυο τετραγωνικά μέτρα και τριάντα εκατοστά (22,30) 
μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και τετρακόσια 
ογδόντα χιλιοστά (1,480) %ο που αντιστοιχούν σε δύο 
τετραγωνικά μέτρα και σαράντα πέντε εκατοστά (2,45) 
μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (4 1) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με το αριθ. (80) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & είσοδο πολυκα¬ 
τοικίας. 

Το με αριθμ. εβδομήντα τέσσερα (74) διαμέρισμα του 
Α'ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα 
και πενήντα εκατοστά Ε= (98,50) μ2 ποσοστό συν/σίας 
εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου (Ο.Τ.) εξήντα πέντε & τριακόσια ενε¬ 
νήντα χιλιοστά (65,390) %ο που αντιστοιχούν σε εκα¬ 
τόν οκτώ τετραγωνικά μέτρα & είκοσι επτά εκατοστά 
(108,27) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα 
χιλιοστά (110) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρι¬ 
σμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με αριθμό 
(74) αποθήκη εμβαδού είκοσι τρία τετραγωνικά μέτρα 
και πενήντα εκατοστά (23,50) μ2 ποσοστό συν/σίας επί 
του Ο.Τ. ένα και πεντακόσια εξήντα χιλιοστά (1,560) %ο 
που αντιστοιχούν σε δυο τετραγωνικά μέτρα και πε¬ 
νήντα οκτώ εκατοστά (2,58) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων 
για χρήση ανελκυστήρα εκατόν τριάντα τρία χιλιοστά 
(133) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ. (75) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήτρα & το αριθ. (76) 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εβδομήντα πέντε (75) διαμέρισμα του 
Α'ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 


ρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και πενήντα εκατοστά Ε=( 119,50) μ2 ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εβδομήντα εννέα & τριακό¬ 
σια τριάντα ένα (79,331) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν 
τριάντα ένα τετραγωνικά μέτρα & τριάντα εξη εκατο¬ 
στά (131,36) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόντρι- 
άντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω 
διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με 
αριθμό (75) αποθήκη εμβαδού είκοσι επτά τετραγωνι¬ 
κά μέτρα και ογδόντα εκατοστά (27, 80) μ2 ποσοστό 
συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και οκτακόσια σαράντα έξη 
χιλιοστά (1,846) %ο που αντιστοιχούν σε τρία τετραγω¬ 
νικά μέτρα και εξη εκατοστά (3,06) μ2, δαπάνη κοινο¬ 
χρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν εξήντα ένα 
χιλιοστά (161) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθ. (74) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα και κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εβδομήντα εξη (76) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και σαράντα 
εκατοστά (Ε= 90,40 )μ2 ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου Ο.Τ. εξήντα & δέκα τρία χιλιοστά (60,013) %ο που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα εννέα τετραγωνικά μέτρα 
&τριάντα επτά εκατοστά (99,37) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο αντίστοιχα, στο 
παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πο¬ 
λυκατοικίας η με αριθμό (76) αποθήκη εμβαδού είκοσι 
ένα τετραγωνικά μέτρα και δέκα εκατοστά (21,10 )μ2, 
ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και τετρακόσια ένα 
χιλιοστά (1,401) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγω¬ 
νικά μέτρα και τριάντα δύο εκατοστά (2,32) μ2, δαπάνη 
κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν είκοσι 
δύο χιλιοστά (122) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με το αριθ. (82) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & το αριθμ. (74) δι¬ 
αμέρισμα. 

Το με αριθμ. εβδομήντα επτά (77) διαμέρισμα του 
Β'ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα 
και πενήντα εκατοστά Ε=( 98,50) μ2 ποσοστό συν/σίας 
εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου (Ο.Τ.) εξήντα πέντε τριακόσια ενενήντα 
εκατοστά (65,390) 7<χ> που αντιστοιχούν σε εκατόν οκτώ 
τετραγωνικά μέτρα & είκοσι επτά (108,27) μ2 εχει ποσο¬ 
στά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν δέκα χιλιοστά (110) %ο αντίστοι¬ 
χα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο 
του κτιρίου η με αριθμό (77) αποθήκη εμβαδού είκοσι 
δύο τετραγωνικά μέτρα και ογδόντα εκατοστά (22,80) 
μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και πεντακόσια 
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δέκα τέσσερα χιλιοστά (1,514) %ο που αντιστοιχούν σε 
δύο τετραγωνικά μέτρα και πενήντα ένα εκατοστά (2,51) 
μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν σαράντα εξη χιλιοστά (146) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ. (78) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & το αριθμ. (79) 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εβδομήντα οκτώ (78) διαμέρισμα του Β 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και πενήντα εκατοστά Ε=( 119,50) μ2 ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εβδομήντα εννέα & τριακό¬ 
σια τριάντα ένα (79,331) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν 
τριάντα ένα τετραγωνικά μέτρα & τριάντα εξη εκατο¬ 
στά (131,36) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόντρι- 
άντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω 
διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με 
αριθμό (78) αποθήκη εμβαδού είκοσι εξη τετραγωνι¬ 
κά μέτρα (26,00) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα 
και επτακόσια είκοσι έξη χιλιοστά (1,726) %ο που αντι¬ 
στοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα και ογδόντα εξη 
εκατοστά (2,86 )μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση 
ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιοστά (178) %ο 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθ. (77) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο -ανελκυστήρα και κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τό με αριθμ. εβδομήντα εννέα (79) διαμέρισμα του 
Β' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο 
(2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και 
σαράντα εκατοστά (Ε= 90,40 )μ2 ποσοστό συν/σίας 
εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδο¬ 
μικού τετραγώνου Ο.Τ. εξήντα & δέκα τρία χιλιοστά 
(60,013) %ο που αντιστοιχούν σε ενενήντα εννέα τετρα¬ 
γωνικά μέτρα &τριάντα επτά εκατοστά (99,37) μ2. Έχει 
ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο αντί¬ 
στοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπό¬ 
γειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (79) αποθήκη εμ¬ 
βαδού είκοσι τετραγωνικά μέτρα και τριάντα εκατοστά 
(20,30) μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και τριακό¬ 
σια σαράντα οκτώ χιλιοστά (1,348) %ο που αντιστοιχούν 
σε δύο τετραγωνικά μέτρα και είκοσι τρία εκατοστά 
(2,23) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν τριάντα τέσσερα χιλιοστά (134) %ο και συ¬ 
νορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με το αριθ. (84) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & το αριθμ. (77) δι¬ 
αμέρισμα. 


Το με αριθμ. ογδόντα (80) διαμέρισμα του ισογείου 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και εξήντα 
εκατοστά (Ε= 90,60) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου 
(Ο.Τ.) εξήντα & εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά (60,145) 
% ο που αντιστοιχούν σε ενενήντα εννέα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα & πενήντα εννέα εκατοστά (99,59) μ2. Έχει ποσο¬ 
στά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157) %ο 
αντίστοιχα, στό παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στό 
υπόγειο του κτιρίου η μέ αριθμό (80) αποθήκη εμβαδού 
είκοσι δύο τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα εκατο¬ 
στά (22,70) μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και 
πεντακόσια επτά χιλιοστά (1,507) %ο που αντιστοιχούν 
σε δύο τετραγωνικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (2,50) 
μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εξή¬ 
ντα δύο χιλιοστά (62) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα & είσο¬ 
δο πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με τον αριθ.( 73) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Το με αριθμ. ογδόντα ένα (81) διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο 
(2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και 
εξήντα εκατοστά (Ε= 90,60) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου (Ο.Τ.) εξήντα & εκατόν σαράντα πέ¬ 
ντε χιλιοστά (60,145) %ο που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τετραγωνικά μέτρα & πενήντα εννέα εκατοστά 
(99,59) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενή¬ 
ντα επτά χιλιοστά (157) %ο αντίστοιχα, στό παραπάνω 
διαμέρισμα αντιστοιχεί στό υπόγειο του κτιρίου η μέ 
αριθμό (81) αποθήκη εμβαδού είκοσι δύο τετραγωνικά 
μέτρα και τριάντα εκατοστά (22,30) μ2, ποσοστό συν/ 
σίας επί του Ο.Τ. ένα και τετρακόσια ογδόντα χιλιοστά 
(1,480) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα 
και σαράντα πέντε εκατοστά (2,45) μ2, δαπάνη κοινο¬ 
χρήστων για χρήση ανελκυστήρα εξήντα δύο χιλιοστά 
(62) %» και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα & είσοδο πο¬ 
λυκατοικίας. 

Το με αριθμ. ογδόντα δύο (82) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια 
δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και εξήντα 
εκατοστά (Ε= 90,60) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου (Ο.Τ.) εξήντα & εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(60,145) %ο που αντιστοιχούν σε ενενήντα εννέα τετρα¬ 
γωνικά μέτρα & πενήντα εννέα εκατοστά (99,59) μ2. Έχει 
ποσοστά συμμετοχής στίς δαπάνες κοινοχρήστων και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά 
(157) %ο αντίστοιχα, στό παραπάνω διαμέρισμα αντιστοι¬ 
χεί στό υπόγειο του κτιρίου η μέ αριθμό (82) αποθήκη 
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εμβαδού δέκα οκτώ τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα 
εκατοστά (18,70) μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα 
και διακόσια σαράντα χιλιοστά (1,241) %ο που αντιστοι¬ 
χούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα και εξη εκατοστά (2,06) 
μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & το αριθμ. (83) 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με το αριθ. (76) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Το με αριθμ. ογδόντα τρία (83) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εκατόν εξη τετραγωνικά μέτρα και 
πενήντα εκατοστά (Ε= 106,50) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) εβδομήντα & επτακόσια ένα χιλιο¬ 
στά (70,701) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν δέκα επτά 
τετραγωνικά μέτρα & επτά εκατοστά (117,07) μ2. Έχει 
ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα εξη χιλιοστά 
(186) %ο αντίστοιχα, στό παραπάνω διαμέρισμα αντι¬ 
στοιχεί στό υπόγειο του κτιρίου η μέ αριθμό (83) απο¬ 
θήκη εμβαδού είκοσι εννέα τετραγωνικά μέτρα (29,00) 
μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και ενιακόσια εί¬ 
κοσι πέντε χιλιοστά (1,925) %ο που αντιστοιχούν σε τρία 
τετραγωνικά μέτρα και δέκα εννέα εκατοστά (3,19) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα διακόσια 
είκοσι πέντε χιλιοστά (225) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & το αριθμ. (82) δι¬ 
αμέρισμα. 

Το με αριθμ. ογδόντα δύο (84) διαμέρισμα του Β' ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια 
δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και εξήντα 
εκατοστά (Ε= 90,60) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου (Ο.Τ.) εξήντα & εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(60,145) % 0 που αντιστοιχούν σε ενενήντα εννέα τετρα¬ 
γωνικά μέτρα & πενήντα εννέα εκατοστά (99,59) μ2. Έχει 
ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά 
(157) %ο αντίστοιχα, στό παραπάνω διαμέρισμα αντι¬ 
στοιχεί στό υπόγειο του κτιρίου η μέ αριθμό (84) απο¬ 
θήκη εμβαδού δέκα οκτώ τετραγωνικά μέτρα (18,00) μ2, 
ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και εκατόν ενενή¬ 
ντα πέντε χιλιοστά (1,195) %ο που αντιστοιχούν σε ένα 
τετραγωνικά μέτρα και ενενήντα οκτώ εκατοστά (1,98) 
μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα δια¬ 
κόσια εντεκα χιλιοστά (211) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & το αριθμ. (85) 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με το αριθ. (79) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Το με αριθμ. ογδόντα πέντε (85) διαμέρισμα του Β' 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) 


κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εκατόν εξη τετραγωνικά μέτρα και 
πενήντα εκατοστά (Ε= 106,50) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) εβδομήντα & επτακόσια ένα χιλιοστά 
(70,701) %0 που αντιστοιχούν σε εκατόν δέκα επτά τε¬ 
τραγωνικά μέτρα & επτά εκατοστά (117,07) μ2. Έχει πο¬ 
σοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα εξη χιλιοστά (186) %ο 
αντίστοιχα, στό παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στό 
υπόγειο του κτιρίου η μέ αριθμό (85) αποθήκη εμβαδού 
είκοσι επτά τετραγωνικά μέτρα και ογδόντα (27,80) μ2, 
ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και οκτακόσια σα¬ 
ράντα εξη χιλιοστά (1,846) %ο που αντιστοιχούν σε τρία 
τετραγωνικά μέτρα και εξη εκατοστά (3,06) μ2, δαπάνη 
κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα διακόσια σαρά¬ 
ντα οκτώ χιλιοστά (248) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & το αριθμ. (84) δι¬ 
αμέρισμα. 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ με αριθμό ΟΚΤΩ (8) 

Το Ο.Τ. οκτώ (8) όπως αυτό φαίνεται στο με αριθ. 
11514/Α -1 α /7-2001 Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής του 
οικισμού εμβαδού χιλίων ενιακοσίων ογδόντα πέντε 
τετραγωνικών μέτρων και τεσσάρων εκατοστών (Ε= 
1.985,04 μ2) και συνορεύει: Βόρεια: Με ανώνυμο δημοτι¬ 
κό δρόμου του οικισμού και πέραν αυτού με το αριθμ. 
(7) Ο.Τ. 

Νότια: Με προβλεπόμενο πεζόδρομο του οικισμού 
πλάτους 4,00 μ. και πέραν αυτού με το αριθμ. (9) Ο.Τ. 

Ανατολικά: Με προβλεπόμενο πεζόδρομο του οικι¬ 
σμού πλάτους 4,00 μ. και πέραν αυτού με το αριθμ. 
(14) Ο.Τ. 

Δυτικά: Με ανώνυμο δημοτικό δρόμο του οικισμού 
και πέραν αυτού με το αριθμ. (9) Ο.Τ. 

Περιλαμβάνει ένα (1) στοίχο τόν με αριθμό (14 ), τύ¬ 
που 3.17 με δέκα οκτώ (18) συνολικά διαμερίσματα όπως 
παρακάτω αναλυτικά περιγράφονται. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (14 ) 

Ο στοίχος δέκα τέσσερα (14 ), εντός του Ο.Τ. 4 όπως 
φαίνεται στο με αριθμό 11514/Α8/7-3-2000 σχέδιο αρίθ¬ 
μησης κλήρωσης είναι μία ενιαία τριόροφη πολυκατοι¬ 
κία με υπόγειο οπού περιλαμβάνει τά μέ αριθμό (86- 
87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103) 
διαμερίσματα τύπου 3.17 όπως φαίνονται στα Α1 - Α2 
- Α3/ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 σχέδια κατόψεων υπογείου - ισο¬ 
γείου - Α' και Β' ορόφου και η περιγραφή των οποίων 
εχει όπως παρακάτω: 

Το με αριθμ. ογδόντα εξη (86) διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα ένα (1) 
κύριο δωμάτιο - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εξήντα εννέα τετραγωνικά μέτρα (Ε= 
69,00) μ2 ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολι¬ 
κού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ. τριά¬ 
ντα επτά & εξακόσια δέκα εννέα χιλιοστά (37,619) %ο που 
αντιστοιχούν σε εβδομήντα τέσσερα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα & εξήντα επτά εκατοστά (74,67) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής 
θέρμανσης εβδομήντα οκτώ χιλιοστά (78) %ο αντίστοιχα, 
στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της 
πολυκατοικίας η με αριθμό (86) αποθήκη εμβαδού δέκα 
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οκτώ τετραγωνικά μέτρα και είκοσι εκατοστά (18,20) μ2, 
ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. μηδέν και ενιακόσια ενε¬ 
νήντα δύο χιλιοστά (0,992) %ο που αντιστοιχούν σε ένα 
τετραγωνικά μέτρα και ενενήντα επτά εκατοστά (1,97) 
μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα τρι¬ 
άντα ένα χιλιοστά (31) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθ. (87) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & είσοδο πολυκα¬ 
τοικίας. 

Το με αριθμ. ογδόντα επτά (87) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία 
(3) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και πενήντα εκατοστά (Ε=119,50 )μ2 ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου Ο.Τ. εξήντα πέντε & εκατόν πενή¬ 
ντα ένα χιλιοστά (65,151) %ο που αντιστοιχούν σε εκα¬ 
τόν είκοσι εννέα τετραγωνικά μέτρα & τριάντα τρία 
εκατοστά (129,33) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τριάντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο πα¬ 
ραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυ¬ 
κατοικίας η με αριθμό (87) αποθήκη εμβαδού τριάντα 
δυο τετραγωνικά μέτρα (32,00)μ2, ποσοστό συν/σίας 
επί του Ο.Τ. ένα και επτακόσια σαράντα πέντε χιλιοστά 
(1,745) % ο που αντιστοιχούν σε τρία τετραγωνικά μέτρα 
και σαράντα εξη εκατοστά (3,46) μ2, δαπάνη κοινοχρή¬ 
στων για χρήση ανελκυστήρα πενήντα τέσσερα χιλιο¬ 
στά (54) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ. (86) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμ/σιο & ανελκυ¬ 
στήρα. 

Το με αριθμ. ογδόντα οκτώ (88) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο 
(2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και 
σαράντα εκατοστά (Ε= 90,40 )μ2 ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου Ο.Τ. σαράντα εννέα & διακόσια ογδόντα 
εξη χιλιοστά (49,286) %ο που αντιστοιχούν σε ενενή¬ 
ντα επτά τετραγωνικά μέτρα & ογδόντα τρία εκατο¬ 
στά (97,83) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ένα χιλιοστά (101) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέ¬ 
ρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με 
αριθμό (88) αποθήκη εμβαδού είκοσι δυο τετραγωνικά 
μέτρα και τριάντα εκατοστά (22,30 )μ2, ποσοστό συν/ 
σίας επί του Ο.Τ. ένα και διακόσια δέκα εξη χιλιοστά 
(1,216) %ο που αντιστοιχούν σε δυο τετραγωνικά μέτρα 
και σαράντα ένα εκατοστά (2,41) μ2, δαπάνη κοινοχρή¬ 
στων για χρήση ανελκυστήρα σαράντα ένα χιλιοστά 
(41) % 0 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & είσοδο πο¬ 
λυκατοικίας. 

Δυτικά: Με το αριθ. (95) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 


Το με αριθμ. ογδόντα εννέα (89) διαμέρισμα του 
Α'ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα 
και πενήντα εκατοστά Ε=( 98,50) μ2 ποσοστό συν/σίας 
εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου (Ο.Τ.) πενήντα τρία & επτακόσια δύο 
χιλιοστά (53,702) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν εξη τε¬ 
τραγωνικά μέτρα & εξήντα εκατοστά (106,60) μ2. Έχει 
ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα χιλιοστά (110) %ο αντί¬ 
στοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπό¬ 
γειο του κτιρίου η με αριθμό (89) αποθήκη εμβαδού εί¬ 
κοσι τρία τετραγωνικά μέτρα και πενήντα εκατοστά 
(23,50) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και διακό¬ 
σια ογδόντα ένα χιλιοστά (1,281) %ο που αντιστοιχούν σε 
δυο τετραγωνικά μέτρα και πενήντα τέσσερα εκατοστά 
(2,54) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα 
εκατόν τριάντα τρία χιλιοστά (133) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθ. (90) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήτρα & το αριθ. (91) δι¬ 
αμέρισμα. 

Το με αριθμ. ενενήντα (90) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά μέτρα και 
πενήντα εκατοστά (Ε=119,50 )μ2 ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου Ο.Τ. εξήντα πέντε & εκατόν πενήντα ένα 
χιλιοστά (65,151) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν είκο¬ 
σι εννέα τετραγωνικά μέτρα & τριάντα τρία εκατοστά 
(129,33) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριά¬ 
ντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω 
διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικί¬ 
ας η με αριθμό (90) αποθήκη εμβαδού είκοσι επτά τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και ογδόντα εκατοστά (27,80 )μ2, πο¬ 
σοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και πεντακόσια δέκα 
εξη χιλιοστά (1,516) %ο που αντιστοιχούν σε τρία τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και ένα εκατοστά (3,01) μ2, δαπάνη κοι¬ 
νοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν εξήντα ένα 
χιλιοστά (161) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ. (89) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμ/σιο & ανελκυ¬ 
στήρα. 

Το με αριθμ. ενενήντα ένα (91) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια 
δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και σαράντα 
εκατοστά (Ε= 90,40 )μ2 ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου Ο.Τ. σαράντα εννέα & διακόσια ογδόντα εξη χι¬ 
λιοστά (49,286) % 0 που αντιστοιχούν σε ενενήντα επτά 
τετραγωνικά μέτρα & ογδόντα τρία εκατοστά (97,83) μ2. 
Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο 
αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο 
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υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (91) αποθήκη 
εμβαδού είκοσι ένα τετραγωνικά μέτρα και δέκα εκα¬ 
τοστά (21,10)μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και 
εκατόν πενήντα χιλιοστά (1,150) %ο που αντιστοιχούν σε 
δυο τετραγωνικά μέτρα και είκοσι οκτώ εκατοστά (2,28) 
μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν είκοσι δύο χιλιοστά (122) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & με το αριθμ. 
(89) διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με το αριθ. (98) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Το με αριθμ. ενενήντα δύο (92) διαμέρισμα του Β' ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια 
δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
εμβαδό ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα και πενήντα 
εκατοστά Ε=( 98,50) μ2 ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου 
(Ο.Τ.) πενήντα τρία & επτακόσια δύο χιλιοστά (53,702) 
%0 που αντιστοιχούν σε εκατόν εξη τετραγωνικά μέτρα 
& εξήντα εκατοστά (106,60) μ2. Έχει ποσοστά συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν δέκα χιλιοστά (110) %ο αντίστοιχα, στο 
παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτι¬ 
ρίου η με αριθμό (92) αποθήκη εμβαδού είκοσι δύο τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και ογδόντα εκατοστά (22,80) μ2 πο¬ 
σοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και διακόσια σαράντα 
τρία χιλιοστά (1,243) %ο που αντιστοιχούν σε δυο τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και σαράντα επτά εκατοστά (2,47) μ2, δα¬ 
πάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν σα¬ 
ράντα εξη χιλιοστά (146) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθ. (93) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήτρα & το αριθ. (94) δι¬ 
αμέρισμα. 

Το με αριθμ. ενενήντα τρία (93) διαμέρισμα του Β' 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και πενήντα εκατοστά (Ε=119,50 )μ2 ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου Ο.Τ. εξήντα πέντε & εκατόν πενή¬ 
ντα ένα χιλιοστά (65,151) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν 
είκοσι εννέα τετραγωνικά μέτρα & τριάντα τρία εκα¬ 
τοστά (129,33) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο παραπά¬ 
νω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοι¬ 
κίας η με αριθμό (93) αποθήκη εμβαδού είκοσι εξη τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (26,00 )μ2, ποσοστό συν/σίας επί του 
Ο.Τ. ένα και τετρακόσια δέκα οκτώ χιλιοστά (1,418) %ο 
που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα και ογδό¬ 
ντα ένα εκατοστά (2,81) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για 
χρήση ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιοστά 
(178) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ. (92) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμ/σιο & ανελκυ¬ 
στήρα. 


Το με αριθμ. ενενήντα τέσσερα (94) διαμέρισμα του Β' 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και σαράντα 
εκατοστά (Ε= 90,40 )μ2 ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου Ο.Τ. σαράντα εννέα & διακόσια ογδόντα εξη χι¬ 
λιοστά (49,286) % 0 που αντιστοιχούν σε ενενήντα επτά 
τετραγωνικά μέτρα & ογδόντα τρία εκατοστά (97,83) μ2. 
Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο 
αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο 
υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (94) αποθήκη 
εμβαδού είκοσι τετραγωνικά μέτρα και τριάντα εκατο¬ 
στά (20,30 )μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και 
εκατόν επτά χιλιοστά (1,107) %ο που αντιστοιχούν σε δύο 
τετραγωνικά μέτρα και είκοσι εκατοστά (2,20) μ2, δαπά¬ 
νη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν τριά¬ 
ντα τέσσερα χιλιοστά (134) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & Με το αριθμ. 
(92) διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με το αριθ. (101) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Το με αριθμ. ενενήντα πέντε (95) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο 
(2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και 
σαράντα εκατοστά (Ε= 90,40 )μ2 ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου Ο.Τ. σαράντα εννέα & διακόσια ογδόντα 
εξη χιλιοστά (49,286) %ο που αντιστοιχούν σε ενενή¬ 
ντα επτά τετραγωνικά μέτρα & ογδόντα τρία εκατο¬ 
στά (97,83) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ένα χιλιοστά (101) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέ¬ 
ρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με 
αριθμό (95) αποθήκη εμβαδού είκοσι δυο τετραγωνικά 
μέτρα και τριάντα εκατοστά (22,30 )μ2, ποσοστό συν/ 
σίας επί του Ο.Τ. ένα και διακόσια δέκα εξη χιλιοστά 
(1,216) %ο που αντιστοιχούν σε δυο τετραγωνικά μέτρα 
και σαράντα ένα εκατοστά (2,41) μ2, δαπάνη κοινοχρή¬ 
στων για χρήση ανελκυστήρα σαράντα ένα χιλιοστά 
(41) % 0 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το αριθ. (88) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & είσοδο πολυκα¬ 
τοικίας. 

Το με αριθμ. ενενήντα εξη (96) διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και πενήντα εκατοστά (Ε=119,50 )μ2 ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου Ο.Τ. εξήντα πέντε & εκατόν πενή¬ 
ντα ένα χιλιοστά (65,151) %ο που αντιστοιχούν σε εκα¬ 
τόν είκοσι εννέα τετραγωνικά μέτρα & τριάντα τρία 
εκατοστά (129,33 )μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τριάντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο πα- 
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ραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυ¬ 
κατοικίας η με αριθμό (96) αποθήκη εμβαδού τριάντα 
δυο τετραγωνικά μέτρα (32,00 )μ2, ποσοστό συν/σίας 
επί του Ο.Τ. ένα και επτακόσια σαράντα πέντε χιλιοστά 
(1,745) %ο που αντιστοιχούν σε τρία τετραγωνικά μέτρα 
και σαράντα εξη εκατοστά (3,46) μ2, δαπάνη κοινοχρή¬ 
στων για χρήση ανελκυστήρα πενήντα τέσσερα χιλιο¬ 
στά (54) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ. (97) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμ/σιο, ανελκυ¬ 
στήρα και είσοδο πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. ενενήντα επτά (97) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα ένα 
(1) κύριο δωμάτιο - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εξήντα εννέα τετραγωνικά μέτρα (Ε= 
69,00) μ2 ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολι¬ 
κού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ. τριά¬ 
ντα επτά & εξακόσια δέκα εννέα χιλιοστά (37,619) %ο που 
αντιστοιχούν σε εβδομήντα τέσσερα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα & εξήντα επτά εκατοστά (74,67) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής 
θέρμανσης εβδομήντα οκτώ χιλιοστά (78) %ο αντίστοι¬ 
χα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο 
της πολυκατοικίας η με αριθμό (97) αποθήκη εμβαδού 
οκτώ τετραγωνικά μέτρα και είκοσι εκατοστά (18,20) μ2, 
ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. μηδέν και ενιακόσια ενε¬ 
νήντα δύο χιλιοστά (0,992) %ο που αντιστοιχούν σε ένα 
τετραγωνικά μέτρα και ενενήντα επτά εκατοστά (1,97) 
μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα τρι¬ 
άντα ένα χιλιοστά (31) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθ. (96) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & είσοδο πο¬ 
λυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. ενενήντα οκτώ (98) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και σαράντα 
εκατοστά (Ε= 90,40 )μ2 ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου Ο.Τ. σαράντα εννέα & διακόσια ογδόντα εξη χι¬ 
λιοστά (49,286) %ο που αντιστοιχούν σε ενενήντα επτά 
τετραγωνικά μέτρα & ογδόντα τρία εκατοστά (97,83) μ2. 
Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο 
αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο 
υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (98) αποθήκη 
εμβαδού είκοσι ένα τετραγωνικά μέτρα και δέκα εκα¬ 
τοστά (21,10 )μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και 
εκατόν πενήντα χιλιοστά (1,150) %ο που αντιστοιχούν σε 
δυο τετραγωνικά μέτρα και είκοσι οκτώ εκατοστά (2,28) 
μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν είκοσι δύο χιλιοστά (122) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το αριθ. (91) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & Με το αριθμ. (100) 
διαμέρισμα. 


Το με αριθμ. ενενήντα εννέα (99) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και πενήντα εκατοστά (Ε=119,50 )μ2 ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου Ο.Τ. εξήντα πέντε & εκατόν πενή¬ 
ντα ένα χιλιοστά (65,151) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν 
είκοσι εννέα τετραγωνικά μέτρα & τριάντα τρία εκατο¬ 
στά (129,33) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρι¬ 
άντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω 
διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας 
η με αριθμό (99) αποθήκη εμβαδού είκοσι επτά τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και ογδόντα εκατοστά (27,8 0)μ2, ποσο¬ 
στό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και πεντακόσια δέκα εξη 
χιλιοστά (1,516) %ο που αντιστοιχούν σε τρία τετραγωνι¬ 
κά μέτρα και ένα εκατοστά (3,01) μ2, δαπάνη κοινοχρή¬ 
στων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν εξήντα ένα χιλι¬ 
οστά (161) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ. (100) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμ/σιο & ανελ¬ 
κυστήρα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατό (100) διαμέρισμα του Α'ορόφου 
αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια δω¬ 
μάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
εμβαδό ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα και πενήντα 
εκατοστά Ε=( 98,50) μ2 ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου 
(Ο.Τ.) πενήντα τρία & επτακόσια δύο χιλιοστά (53,702) 
%ο που αντιστοιχούν σε εκατόν εξη τετραγωνικά μέτρα 
& εξήντα εκατοστά (106,60) μ2. Έχει ποσοστά συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν δέκα χιλιοστά (110) %ο αντίστοιχα, στο 
παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτι¬ 
ρίου η με αριθμό (100) αποθήκη εμβαδού είκοσι τρία τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (23,50) μ2 πο¬ 
σοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και διακόσια ογδόντα 
ένα χιλιοστά (1,281) %ο που αντιστοιχούν σε δυο τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (2,54) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα τρία χιλιοστά (133) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθ. (99) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήτρα & το αριθ. (98) 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν ένα (101) διαμέρισμα του Β' ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια 
δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και σαράντα 
εκατοστά (Ε= 90,40 )μ2 ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου Ο.Τ. σαράντα εννέα & διακόσια ογδόντα εξη χι¬ 
λιοστά (49,286) % 0 που αντιστοιχούν σε ενενήντα επτά 
τετραγωνικά μέτρα & ογδόντα τρία εκατοστά (97,83) μ2. 
Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο 
αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο 
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υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (101) %ο απο¬ 
θήκη εμβαδού είκοσι τετραγωνικά μέτρα και τριάντα 
εκατοστά (20,30 )μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα 
και εκατόν επτά χιλιοστά (1,107) %ο που αντιστοιχούν σε 
δύο τετραγωνικά μέτρα και είκοσι εκατοστά (2,20) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα τέσσερα χιλιοστά (134) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το αριθ. (94) διαμέρισμα του ιδίου 
ορόφου. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & με το αριθμ. (103) 
διαμέρισμα 

Το με αριθμ. εκατόν δύο (102) διαμέρισμα του Β' ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά μέτρα και 
πενήντα εκατοστά (Ε=119,50 )μ2 ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου Ο.Τ. εξήντα πέντε & εκατόν πενήντα ένα 
χιλιοστά (65,151) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν είκο¬ 
σι εννέα τετραγωνικά μέτρα & τριάντα τρία εκατοστά 
(129,33) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριά¬ 
ντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω 
διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικί¬ 
ας η με αριθμό (102) αποθήκη εμβαδού είκοσι εξη τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (26,00 )μ2, ποσοστό συν/σίας επί του 
Ο.Τ. ένα και τετρακόσια δέκα οκτώ χιλιοστά (1,418) %ο 
που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα και ογδό¬ 
ντα ένα εκατοστά (2,81) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για 
χρήση ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιοστά 
(178) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ. (103) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμ/σιο & ανελ¬ 
κυστήρα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν τρία (103) διαμέρισμα του Β' ορό¬ 
φου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια 
δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
εμβαδό ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα και πενήντα 
εκατοστά Ε=( 98,50) μ2 ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου 
(Ο.Τ.) πενήντα τρία & επτακόσια δύο χιλιοστά (53,702) 
%0 που αντιστοιχούν σε εκατόν εξη τετραγωνικά μέτρα 
& εξήντα εκατοστά (106,60) μ2. Έχει ποσοστά συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν δέκα χιλιοστά (110) %ο αντίστοιχα, στο 
παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτι¬ 
ρίου η με αριθμό (103) αποθήκη εμβαδού είκοσι δύο τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και ογδόντα εκατοστά (22,80) μ2 πο¬ 
σοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και διακόσια σαράντα 
τρία χιλιοστά (1,243) %ο που αντιστοιχούν σε δυο τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και σαράντα επτά εκατοστά (2,47) μ2, δα¬ 
πάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν σα¬ 
ράντα εξη χιλιοστά (146) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθ. (102) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήτρα & το αριθ. (101) 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ με αριθμό ΕΝΝΕΑ (9) 

Το Ο.Τ. εννέα (9) όπως αυτό φαίνεται στο με αριθ. 
11514/Α-177-2001 Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής του οι¬ 
κισμού εμβαδού χιλίων επτακοσίων τεσσάρων τετρα¬ 
γωνικών μέτρων και εβδομήντα τεσσάρων εκατοστών 
(Ε= 1.704,74 μ2) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με προβλεπόμενο πεζόδρομο του οικισμού 
πλάτους 4,00 μ. και πέραν αυτού με το αριθμ. (8) Ο.Τ. 

Νότια: Με ανώνυμο δημοτικό δρόμο του οικισμού και 
πέραν αυτού με χώρο αθλοπαιδιών. 

Ανατολικά: Με προβλεπόμενο πεζόδρομο του οικι¬ 
σμού πλάτους 4,00 μ. και πέραν αυτού με προβλεπόμε¬ 
νο χώρο για ανέγερση Εκκλησίας & χώρο Πλατείας. 

Δυτικά: Με ανώνυμο δημοτικό δρόμο του οικισμού και 
πέραν αυτού αυτού με το αριθμ. (9) Ο.Τ. 

Περιλαμβάνει ένα (1) στοίχο, τόν με αριθμό (15), τύπου 
3.18 και 3.17 με δέκα πέντε (15) συνολικά διαμερίσματα 
όπως παρακάτω αναλυτικά περιγράφονται. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15 ) 

Ο στοίχος δέκα πέντε (15 ), εντός του Ο.Τ. 4 όπως 
φαίνεται στο με αριθμό 11514/Α8/7-3-2000 σχέδιο αρίθ¬ 
μησης κλήρωσης είναι μία ενιαία τριόροφη πολυκατοι¬ 
κία με υπόγειο οπού περιλαμβάνει τά μέ αριθμό (140- 
141-142-143-144-145) διαμερίσματα τύπου 3.18 και τά με 
αριθμό (146-147-148-149-150-151-152-153-154) τύπου 3.17 
όπως φαίνονται στα Α1 - Α2 - Α3/ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 σχέδια 
κατόψεων υπογείου - ισογείου - Α' και Β' ορόφου και η 
περιγραφή των οποίων εχει όπως παρακάτω: 

Το με αριθμ. εκατόν σαράντα (140) διαμέρισμα του 
ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και εξήντα εκατοστά (Ε= 90,60) μ2, ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εξήντα & εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (60,145) %ο που αντιστοιχούν σε εκα¬ 
τόν δύο τετραγωνικά μέτρα & πενήντα τρία εκατοστά 
(102,53) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στίς δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενή¬ 
ντα επτά χιλιοστά (157) %ο αντίστοιχα, στό παραπάνω 
διαμέρισμα αντιστοιχεί στό υπόγειο του κτιρίου η μέ 
αριθμό (140) αποθήκη εμβαδού είκοσι δύο τετραγωνι¬ 
κά μέτρα και εβδομήντα εκατοστά (22,70) μ2, ποσοστό 
συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και πεντακόσια επτά χιλιο¬ 
στά (1,507) % 0 που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και πενήντα επτά εκατοστά (2,57) μ2, δαπάνη κοινο¬ 
χρήστων για χρήση ανελκυστήρα εξήντα δύο χιλιοστά 
(62) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα & είσο¬ 
δο πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν σαράντα ένα (141) διαμέρισμα του 
ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και εξήντα εκατοστά (Ε= 90,60) μ2, ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εξήντα & εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (60,145) %ο που αντιστοιχούν σε εκα¬ 
τόν δύο τετραγωνικά μέτρα & πενήντα τρία εκατοστά 
(102,53) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στίς δαπάνες 
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κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενή¬ 
ντα επτά χιλιοστά (157) %ο αντίστοιχα, στό παραπάνω 
διαμέρισμα αντιστοιχεί στό υπόγειο του κτιρίου η μέ 
αριθμό (141) αποθήκη εμβαδού είκοσι δύο τετραγωνικά 
μέτρα και τριάντα εκατοστά (22,30) μ2, ποσοστό συν/ 
σίας επί του Ο.Τ. ένα και τετρακόσια ογδόντα χιλιοστά 
(1,480) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα 
και πενήντα δύο εκατοστά (2,52) μ2, δαπάνη κοινοχρή¬ 
στων για χρήση ανελκυστήρα εξήντα δύο χιλιοστά (62) 
%0 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το αριθ. (146) διαμέρισμα του ιδίου 
ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν σαράντα δύο (142) διαμέρισμα 
του Α' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και εξήντα εκατοστά (Ε= 90,60) μ2, ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εξήντα & εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (60,145) %ο που αντιστοιχούν σε εκα¬ 
τόν δύο τετραγωνικά μέτρα & πενήντα τρία εκατοστά 
(102,53) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενή¬ 
ντα επτά χιλιοστά (157) %ο αντίστοιχα, στό παραπάνω 
διαμέρισμα αντιστοιχεί στό υπόγειο του κτιρίου η μέ 
αριθμό (142) αποθήκη εμβαδού δέκα οκτώ τετραγωνι¬ 
κά μέτρα και εβδομήντα εκατοστά (18,70) μ2, ποσοστό 
συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και διακόσια σαράντα ένα χι¬ 
λιοστά (1,241) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνι¬ 
κά μέτρα και δώδεκα εκατοστά (2,12) μ2, δαπάνη κοινο¬ 
χρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο 
χιλιοστά (192) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & Με το αριθ. 
(143) διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν σαράντα τρία (143) διαμέρισμα 
του Α' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία 
(3) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εκατόν εξη τετραγωνικά μέτρα και 
πενήντα εκατοστά (Ε= 106,50) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) εβδομήντα & επτακόσια ένα χιλιο¬ 
στά (70,701) % 0 που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι τε¬ 
τραγωνικά μέτρα & πενήντα τρία εκατοστά (120,53) μ2. 
Έχει ποσοστά συμμετοχής στίς δαπάνες κοινοχρήστων 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα επτά χιλιο¬ 
στά (186) %ο αντίστοιχα, στό παραπάνω διαμέρισμα αντι¬ 
στοιχεί στό υπόγειο του κτιρίου η μέ αριθμό (143) απο¬ 
θήκη εμβαδού είκοσι εννέα τετραγωνικά μέτρα (29,00) 
μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και διακόσια σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (1,241) %ο που αντιστοιχούν σε τρία 
τετραγωνικά μέτρα και είκοσι οκτώ εκατοστά (3,28) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα διακόσια 
είκοσι πέντε χιλιοστά (225) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το αριθ. (149) διαμέρισμα του ιδίου 
ορόφου. 


Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & με το αριθ. (142) 
διαμέρισμα. 

Το με αριθμ. εκατόν σαράντα τέσσερα (144) διαμέρι¬ 
σμα του Β ' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζί¬ 
να δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα 
και εξήντα εκατοστά (Ε= 90,60) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) εξήντα & εκατόν σαράντα πέντε χι¬ 
λιοστά (60,145) % 0 που αντιστοιχούν σε εκατόν δύο τε¬ 
τραγωνικά μέτρα & πενήντα τρία εκατοστά (102,53) μ2. 
Έχει ποσοστά συμμετοχής στίς δαπάνες κοινοχρήστων 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά 
(157) %ο αντίστοιχα, στό παραπάνω διαμέρισμα αντιστοι¬ 
χεί στό υπόγειο του κτιρίου η μέ αριθμό (144) αποθήκη 
εμβαδού δέκα οκτώ τετραγωνικά μέτρα (18,00) μ2, πο¬ 
σοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και εκατόν ενενήντα 
πέντε χιλιοστά (1,195) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και τέσσερα εκατοστά (2,04) μ2, δα¬ 
πάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα διακόσια 
εντεκα χιλιοστά (211) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & με το αριθ. 
(145) διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν σαράντα πέντε (145) διαμέρισμα 
του Β' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
τρία (3) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό εκατόν εξη τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και πενήντα εκατοστά (Ε= 106,50) μ2, ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εβδομήντα & επτακόσια ένα 
χιλιοστά (70,701) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι 
τετραγωνικά μέτρα & πενήντα τρία εκατοστά (120,53) 
μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στίς δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα επτά 
χιλιοστά (186) %ο αντίστοιχα, στό παραπάνω διαμέρι¬ 
σμα αντιστοιχεί στό υπόγειο του κτιρίου η μέ αριθμό 
(145) αποθήκη εμβαδού είκοσι επτά τετραγωνικά μέτρα 
και ογδόντα (27,80) μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. 
ένα και οκτακόσια σαράντα εξη χιλιοστά (1,846) %ο που 
αντιστοιχούν σε τρία τετραγωνικά μέτρα και δέκα πέ¬ 
ντε εκατοστά (3,15) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρή¬ 
ση ανελκυστήρα διακόσια σαράντα οκτώ χιλιοστά (248) 
7οο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το αριθ. (152) διαμέρισμα του ιδίου 
ορόφου. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & με το αριθ. (144) 
διαμέρισμα. 

Το με αριθμ. εκατόν σαράντα εξη (146) διαμέρισμα του 
ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και σαράντα εκατοστά (Ε= 90,40 )μ2 ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου Ο.Τ. εξήντα & δέκα τρία χιλιοστά 
(60,013) που αντιστοιχούν σε εκατόν δύο τετραγωνικά 
μέτρα & τριάντα ένα εκατοστά (102,31) μ2. Έχει ποσο¬ 
στά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο αντίστοιχα, 
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στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της 
πολυκατοικίας η με αριθμό (146) αποθήκη εμβαδού είκο¬ 
σι δύο τετραγωνικά μέτρα και τριάντα εκατοστά (22,30 
)μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και τετρακόσια 
ογδόντα χιλιοστά (1,480) %ο που αντιστοιχούν σε δυο 
τετραγωνικά μέτρα και πενήντα δύο εκατοστά (2,52) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα σαρά¬ 
ντα ένα χιλιοστά (4 1) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & είσοδο πο¬ 
λυκατοικίας. 

Δυτικά: Με το αριθ. (141) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Το με αριθμ. εκατόν σαράντα επτά (147) διαμέρισμα 
του ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κου¬ 
ζίνα τρία (3) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (Ε=119,50 )μ2 
ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέ¬ 
δου του οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ. εβδομήντα εννέα 
& τριακόσια τριάντα ένα χιλιοστά (79,331) %ο που αντι¬ 
στοιχούν σέ εκατόν τριάντα πέντε τετραγωνικά μέτρα 
& είκοσι τέσσερα εκατοστά (135,24 )μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν τριάντα τρία χιλιοστά (133) %ο 
αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο 
υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (147) αποθήκη 
εμβαδού τριάντα δυο τετραγωνικά μέτρα (32,00) μ2, 
ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. δύο και εκατόν είκοσι 
τέσσερα χιλιοστά (2,124) %ο που αντιστοιχούν σε τρία 
τετραγωνικά μέτρα και εξήντα δύο εκατοστά (3,62) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα πενήντα 
τέσσερα χιλιοστά (54) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθ. (148) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμ/σιο, ανελκυστή¬ 
ρα και είσοδο πολυκατοικίας. 

Το με αριθμ. εκατόν σαράντα οκτώ (148) διαμέρισμα 
του ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κου¬ 
ζίνα ένα (1) κύριο δωμάτιο - λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, εχει εμβαδό εξήντα εννέα τετραγωνι¬ 
κά μέτρα (Ε= 69,00) μ2 ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου 
Ο.Τ. σαράντα πέντε & οκτακόσια εξη χιλιοστά (45,806) 
%0 που αντιστοιχούν σε εβδομήντα οκτώ τετραγωνι¬ 
κά μέτρα & εννέα εκατοστά (78,09) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής 
θέρμανσης εβδομήντα οκτώ χιλιοστά (78) %ο αντίστοιχα, 
στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της 
πολυκατοικίας η με αριθμό (148) αποθήκη εμβαδού δέκα 
οκτώ τετραγωνικά μέτρα και είκοσι εκατοστά (18,20) μ2, 
ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και διακόσια οκτώ 
χιλιοστά (1,208) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγω¬ 
νικά μέτρα και εξη εκατοστά (2,06) μ2, δαπάνη κοινο¬ 
χρήστων για χρήση ανελκυστήρα τριάντα ένα χιλιοστά 
(31) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ. (147) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & είσοδο πολυκα¬ 
τοικίας. 

Το με αριθμ. εκατόν σαράντα εννέα (149) διαμέρισμα 
του Α' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο 
(2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και 
σαράντα εκατοστά (Ε= 90,40 )μ2 ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου Ο.Τ. εξήντα & δέκα τρία χιλιοστά (60,013) 
%0 που αντιστοιχούν σε εκατόν δύο τετραγωνικά μέ¬ 
τρα & τριάντα ένα εκατοστά (102,31) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο αντίστοιχα, στο 
παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πο¬ 
λυκατοικίας η με αριθμό (149) αποθήκη εμβαδού είκοσι 
ένα τετραγωνικά μέτρα και δέκα εκατοστά (21,10 )μ2, 
ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και τετρακόσια ένα 
χιλιοστά (1,401) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνι¬ 
κά μέτρα και τριάντα εννέα εκατοστά (2,39) μ2, δαπά¬ 
νη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν είκο¬ 
σι δύο χιλιοστά (122) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & είσοδο πο¬ 
λυκατοικίας. 

Δυτικά: Με το αριθ. (141) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Το με αριθμ. εκατόν πενήντα (150) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και πενήντα εκατοστά (Ε=119,50 )μ2 ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου Ο.Τ. εβδομήντα εννέα & τριακό¬ 
σια τριάντα ένα χιλιοστά (79,331) %ο που αντιστοιχούν 
σε εκατόν τριάντα πέντε τετραγωνικά μέτρα & είκοσι 
τέσσερα εκατοστά (135,24) μ2. Έχει ποσοστά συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν τριάντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοι¬ 
χα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο 
της πολυκατοικίας η με αριθμό (150) αποθήκη εμβαδού 
είκοσι επτά τετραγωνικά μέτρα και ογδόντα εκατοστά 
(27,80) μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και οκτα¬ 
κόσια σαράντα εξη χιλιοστά (1,846) %ο που αντιστοιχούν 
σε τρία τετραγωνικά μέτρα και δέκα πέντε εκατοστά 
(3,15) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα 
εκατόν εξήντα ένα χιλιοστά (161) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθ. (151) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμ/σιο & ανελκυ¬ 
στήρα. 

Το με αριθμ. εκατόν πενήντα ένα (151) διαμέρισμα του 
Α'ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα 
και πενήντα εκατοστά Ε=( 98,50) μ2 ποσοστό συν/σίας 
εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου (Ο.Τ.) εξήντα πέντε & τριακόσια ενε¬ 
νήντα χιλιοστά (65,390) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν 
εντεκα τετραγωνικά μέτρα & σαράντα επτά εκατοστά 
(111,47) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
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κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα 
χιλιοστά (110) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρι¬ 
σμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με αριθμό 
(151) αποθήκη εμβαδού είκοσι τρία τετραγωνικά μέτρα 
και πενήντα εκατοστά (23,50) μ2 ποσοστό συν/σίας επί 
του Ο.Τ. ένα και πεντακόσια εξήντα χιλιοστά (1,560) 
%0 που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα και 
εξήντα εξη εκατοστά (2,66) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων 
για χρήση ανελκυστήρα εκατόν τριάντα τρία χιλιοστά 
(133) %» και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ. (150) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήτρα & το αριθ. (149) 
διαμέρισμα. 

Το με αριθμ. εκατόν πενήντα δύο (152) διαμέρισμα 
του Β' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και σαράντα εκατοστά (Ε= 90,40 )μ2 ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου Ο.Τ. εξήντα & δέκα τρία χιλιοστά 
(60,013) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν δύο τετραγωνικά 
μέτρα & τριάντα ένα εκατοστά (102,31) μ2'Εχει ποσο¬ 
στά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101 )%ο αντίστοιχα, 
στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της 
πολυκατοικίας η με αριθμό (152) αποθήκη εμβαδού εί¬ 
κοσι τετραγωνικά μέτρα και τριάντα εκατοστά (20,30 
)μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και τριακόσια 
σαράντα οκτώ χιλιοστά (1,348) %ο που αντιστοιχούν σε 
δύο τετραγωνικά μέτρα και τριάντα εκατοστά (2,30) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα τέσσερα χιλιοστά (134) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & το αριθμ. (154) 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με το αριθ. (145) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου. 

Το με αριθμ. εκατόν πενήντα τρία (153) διαμέρισμα του 
Β' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και πενήντα εκατοστά (Ε=119,50 )μ2 ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου Ο.Τ. εβδομήντα εννέα & τριακό¬ 
σια τριάντα ένα χιλιοστά (79,331) %ο που αντιστοιχούν 
σε εκατόν τριάντα πέντε τετραγωνικά μέτρα & είκοσι 
τέσσερα εκατοστά (135,24) μ2. Έχει ποσοστά συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν τριάντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοι¬ 
χα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο 
της πολυκατοικίας η με αριθμό (153) αποθήκη εμβαδού 
είκοσι εξη τετραγωνικά μέτρα (26,00) μ2, ποσοστό συν/ 
σίας επί του Ο.Τ. ένα και επτακόσια είκοσι εξη χιλιοστά 
(1,726) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα 
και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (2,94) μ2, δαπάνη κοι¬ 
νοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα 
οκτώ χιλιοστά (178) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθ. (154) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 


Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμ/σιο & ανελκυ¬ 
στήρα. 

Το με αριθμ. εκατόν πενήντα τέσσερα (154) διαμέρι¬ 
σμα του Β'ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και πενήντα εκατοστά Ε=( 98,50) μ2 ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εξήντα πέντε & τριακόσια 
ενενήντα χιλιοστά (65,390) %ο που αντιστοιχούν σε εκα¬ 
τόν εντεκα τετραγωνικά μέτρα & σαράντα επτά εκα¬ 
τοστά (111,47) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
δέκα χιλιοστά (110) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω δια¬ 
μέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με αριθ¬ 
μό (154) αποθήκη εμβαδού είκοσι δύο τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και ογδόντα εκατοστά (22,80) μ2 ποσοστό συν/σίας 
επί του Ο.Τ. ένα και πεντακόσια δέκα τέσσερα χιλιοστά 
(1,514) %» που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα 
και πενήντα οκτώ εκατοστά (2,58) μ2, δαπάνη κοινοχρή¬ 
στων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν σαράντα εξη χι¬ 
λιοστά (146) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ. (153) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήτρα & το αριθ. (152) 
διαμέρισμα. 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ με αριθμό ΔΕΚΑ (10) 

Το Ο.Τ. δέκα (10) όπως αυτό φαίνεται στο με αριθ. 
11514/Α-1 α /7-2001 Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής του οι¬ 
κισμού εμβαδού χιλίων διακοσίων εβδομήντα εννέα τε¬ 
τραγωνικών μέτρων και εντεκα εκατοστών (Ε= 1.279,11 
μ2) και συνορεύει: Βόρεια: Με προβλεπόμενο πεζόδρομο 
του οικισμού πλάτους 6,00 μ. με προβλεπόμενες δέκα 
τρεις (13) θέσεις χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και 
πέραν αυτού με προβλεπόμενο χώρο για ανέγερση Εκ¬ 
κλησίας & χώρο Πλατείας. 

Νότια: Με ανώνυμο δημοτικό δρόμο του οικισμού. 

Ανατολικά: Με προβλεπόμενο πεζόδρομο του οικι¬ 
σμού πλάτους 3,00 μ. και πέραν αυτού με το αριθμ. 
(11) Ο.Τ. 

Δυτικά: Με προβλεπόμενο πεζόδρομο του οικισμού 
πλάτους 6,00 μ. και πέραν αυτού με προβλεπόμενο χώρο 
αθλοπαιδιών. 

Περιλαμβάνει ένα (1) στοίχο τόν με αριθμό (16 ), τύ¬ 
που 2.51 με οκτώ (8) συνολικά διαμερίσματα όπως πα¬ 
ρακάτω αναλυτικά περιγράφονται. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ ΕΞΗ (16 ) 

Ο στοίχος δέκα εξη (16 ), εντός του Ο.Τ. 4 όπως φαί¬ 
νεται στο με αριθμό 11514/Α8/7.3.2000 σχέδιο αρίθμη¬ 
σης κλήρωσης είναι μία ενιαία διώροφη πολυκατοικία 
με υπόγειο οπού περιλαμβάνει τά μέ αριθμό (155-156- 
157-158-159-160-161-162) διαμερίσματα τύπου 2.51 όπως 
φαίνονται στα Α1 - Α2 - Α3/ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 σχέδια κατό¬ 
ψεων υπογείου - ισογείου και Α' ορόφου και η περιγρα¬ 
φή των οποίων εχει όπως παρακάτω: 

Το με αριθμ. εκατόν πενήντα πέντε (155) διαμέρισμα 
του ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κου¬ 
ζίνα δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα ένα τετραγωνι¬ 
κά μέτρα και πενήντα εκατοστά (Ε= 91,50) μ2, ποσοστό 




17010 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του 
οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εκατόν δέκα οκτώ & ενι- 
ακόσια σαράντα τέσσερα χιλιοστά (118,944) %ο που αντι¬ 
στοιχούν σε εκατόν πενήντα δύο τετραγωνικά μέτρα 
& δέκα τέσσερα εκατοστά (152,14) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης διακόσια σαράντα τέσσερα χιλιοστά 
(244) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντι¬ 
στοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με αριθμό (155) απο¬ 
θήκη εμβαδού είκοσι τέσσερα τετραγωνικά μέτρα και 
εξήντα εκατοστά (24,60) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του 
Ο.Τ. τρία και εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιοστά (3,198 )%ο 
που αντιστοιχούν τέσσερα τετραγωνικά μέτρα και εν¬ 
νέα εκατοστά (4,09) μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο και είσοδο πολυκατοικίας. 

Το με αριθμ. εκατόν πενήντα εξη (156) διαμέρισμα του 
ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα ένα τετραγωνικά 
μέτρα και πενήντα εκατοστά (Ε= 91,50) μ2, ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εκατόν δέκα οκτώ & ενια- 
κόσια σαράντα τέσσερα χιλιοστά (118,944) %ο που αντι¬ 
στοιχούν σε εκατόν πενήντα δύο τετραγωνικά μέτρα 
& δέκα τέσσερα εκατοστά (152,14) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης διακόσια σαράντα τέσσερα χιλιοστά 
(244) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντι¬ 
στοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με αριθμό (156) απο¬ 
θήκη εμβαδού είκοσι τρία τετραγωνικά μέτρα και δέκα 
εκατοστά (23,10) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. τρία 
και τρία χιλιοστά (3,003) %ο που αντιστοιχούν τρία τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (3,84) 
μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθ. (159) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο και είσοδο πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν πενήντα επτά (157) διαμέρισμα 
του Α' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα πέντε τετραγωνικά 
μέτρα και εβδομήντα εκατοστά (Ε= 95,70) μ2, ποσοστό 
συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του 
οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εκατόν είκοσι τέσσερα 
& τετρακόσια τέσσερα χιλιοστά (124,404) %ο που αντι¬ 
στοιχούν σε εκατόν πενήντα εννέα τετραγωνικά μέτρα 
& δέκα τρία εκατοστά (159,13) μ2. Έχει ποσοστά συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης διακόσια πενήντα έξι χιλιοστά (256) %ο αντίστοι¬ 
χα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο 
του κτιρίου η μέ αριθμό (157) αποθήκη εμβαδού είκοσι 
επτά τετραγωνικά μέτρα κα ενενήντα εκατοστά (27,90) 
μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. τρία και εξακόσια εί¬ 
κοσι επτά χιλιοστά (3,627) %ο που αντιστοιχούν τέσσε¬ 
ρα τετραγωνικά μέτρα και εξήντα τέσσερα εκατοστά 
(4,64) μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο & το αριθμ. (158) διαμέρισμα. 

Το με αριθμ. εκατόν πενήντα οκτώ (158) διαμέρισμα 
του Α' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα πέντε τετραγωνι¬ 
κά μέτρα και εβδομήντα εκατοστά (Ε= 95,70) μ2, ποσο¬ 
στό συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου 
του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερα & τετρακόσια τέσσερα χιλιοστά (124,404) %ο που 
αντιστοιχούν σε εκατόν πενήντα εννέα τετραγωνικά 
μέτρα & δέκα τρία εκατοστά (159,13) μ2. Έχει ποσο¬ 
στά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης διακόσια πενήντα έξι χιλιοστά (256) 
%0 αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί 
στο υπόγειο του κτιρίου η μέ αριθμό (158) αποθήκη 
εμβαδού είκοσι εξη τετραγωνικά μέτρα και εβδομή¬ 
ντα πέντε εκατοστά (26,75) μ2 ποσοστό συν/σίας επί 
του Ο.Τ. τρία και τετρακόσια εβδομήντα επτά χιλιοστά 
(3,477) %ο που αντιστοιχούν τέσσερα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και σαράντα πέντε εκατοστά (4,45) μ2 και συνο¬ 
ρεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθ. (161) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο & το αριθμ. (157) διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν πενήντα εννέα (159 διαμέρισμα 
του ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κου¬ 
ζίνα δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα ένα τετραγωνι¬ 
κά μέτρα και πενήντα εκατοστά (Ε= 91,50) μ2, ποσοστό 
συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του 
οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εκατόν δέκα οκτώ & ενι- 
ακόσια σαράντα τέσσερα χιλιοστά (118,944) %ο που αντι¬ 
στοιχούν σε εκατόν πενήντα δύο τετραγωνικά μέτρα 
& δέκα τέσσερα εκατοστά (152,14) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής 
θέρμανσης διακόσια σαράντα τέσσερα χιλιοστά (244) 
%0 αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί 
στο υπόγειο του κτιρίου η με αριθμό (159) αποθήκη εμ¬ 
βαδού είκοσι τέσσερα τετραγωνικά μέτρα και εξήντα 
εκατοστά (24,60) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. τρία 
και εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιοστά (3,198) %ο που αντι¬ 
στοιχούν τέσσερα τετραγωνικά μέτρα και εννέα εκα¬ 
τοστά (4,09) μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ. (156) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Νότια: Με κλιμ/σιο και είσοδο πολυκατοικίας. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν εξήντα (160) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο 
(2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα ένα τετραγωνικά μέτρα και 
πενήντα εκατοστά (Ε= 91,50) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) εκατόν δέκα οκτώ & ενιακόσια σα¬ 
ράντα τέσσερα χιλιοστά (118,944) %ο που αντιστοιχούν 
σε εκατόν πενήντα δύο τετραγωνικά μέτρα & δέκα τέσ¬ 
σερα εκατοστά (152,14) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης 
διακόσια σαράντα τέσσερα χιλιοστά (244) %ο αντίστοι- 
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χα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο 
του κτιρίου η με αριθμό (160) αποθήκη εμβαδού είκοσι 
τρία τετραγωνικά μέτρα και δέκα εκατοστά (23,10) μ2 
ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. τρία και τρία χιλιοστά 
(3,003) %ο που αντιστοιχούν τρία τετραγωνικά μέτρα και 
ογδόντα τέσσερα εκατοστά (3,84) μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ. (159) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν εξήντα ένα (161) διαμέρισμα του 
Α' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα 
και εβδομήντα εκατοστά (Ε= 95,70) μ2, ποσοστό συν/σίας 
εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου (Ο.Τ.) εκατόν είκοσι τέσσερα & τετρα¬ 
κόσια τέσσερα χιλιοστά (124,404) %ο που αντιστοιχούν 
σε εκατόν πενήντα εννέα τετραγωνικά μέτρα & δέκα 
τρία εκατοστά (159,13) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης 
διακόσια πενήντα έξι χιλιοστά (256) %ο αντίστοιχα, στο 
παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτι¬ 
ρίου η μέ αριθμό (161) αποθήκη εμβαδού είκοσι επτά τε¬ 
τραγωνικά μέτρα κα ενενήντα εκατοστά (27,90) μ2 πο¬ 
σοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. τρία και εξακόσια είκοσι 
επτά χιλιοστά (3,627) %ο που αντιστοιχούν τέσσερα τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και εξήντα τέσσερα εκατοστά (4,64) 
μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ. (158) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου. 

Νότια: Με κλιμ/σιο & το αριθμ. (162) διαμέρισμα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν εξήντα δύο (162) διαμέρισμα του 
Α' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα 
και εβδομήντα εκατοστά (Ε= 95,70) μ2, ποσοστό συν/σίας 
εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου (Ο.Τ.) εκατόν είκοσι τέσσερα & τετρα¬ 
κόσια τέσσερα χιλιοστά (124,404) %ο που αντιστοιχούν 
σε εκατόν πενήντα εννέα τετραγωνικά μέτρα & δέκα 
τρία εκατοστά (159,13) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης 
διακόσια πενήντα έξι χιλιοστά (256) %ο αντίστοιχα, στο 
παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτι¬ 
ρίου η μέ αριθμό (162) αποθήκη εμβαδού είκοσι εξη τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (26,75) 
μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. τρία και τετρακόσια 
εβδομήντα επτά χιλιοστά (3,477) %ο που αντιστοιχούν 
τέσσερα τετραγωνικά μέτρα και σαράντα πέντε εκα¬ 
τοστά (4,45) μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κλιμ/σιο & το αριθμ. (161) διαμέρισμα. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ με αριθμό ΕΝΤΕΚΑ (11) 
Το Ο.Τ. εντεκα (11) όπως αυτό φαίνεται στο με αριθ. 
11514/Α-1 α /7-2001 Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής του οι¬ 
κισμού εμβαδού χιλίων εξακοσίων σαράντα δύο τετρα¬ 


γωνικών μέτρων και εβδομήντα τριών εκατοστών (Ε= 
1.642,73 μ2) και συνορεύει: Βόρεια: Με ανώνυμο δημοτικό 
δρόμο του οικισμού και πέραν αυτού με προβλεπόμενο 
χώρο για ανέγερση Εκκλησίας & χώρο Πλατείας. 

Νότια: Με ανώνυμο δημοτικό δρόμο του οικισμού. 

Ανατολικά: Με ανώνυμο δημοτικό δρόμο του οικισμού 
με προβλεπόμενες επτά (7) θέσεις χώρου στάθμευσης 
αυτοκινήτων και πέραν αυτού με το αριθμ. (12) Ο.Τ. 

Δυτικά: Με προβλεπόΜενο πεζόδρομο του οικισμού 
πλάτους 3,00 μ. και πέραν αυτού με το αριθμ. (10) Ο.Τ. 

Περιλαμβάνει ένα (1) στοίχο τόν με αριθμό (17), τύπου 
3.18 και 3.17 με δέκα πέντε (15) συνολικά διαμερίσματα 
όπως παρακάτω αναλυτικά περιγράφονται. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17 ) 

Ο στοίχος δέκα επτά (17), εντός του Ο.Τ. 4 όπως φαί¬ 
νεται στο με αριθμό 11514/Α8/7-3-2000 σχέδιο αρίθμη¬ 
σης κλήρωσης είναι μία ενιαία τριόροφη πολυκατοικία 
με υπόγειο οπού περιλαμβάνει τά μέ αριθμό (163-164- 
165-166-167-168) διαμερίσματα τύπου 3.18 και τά με αριθ¬ 
μό (169-170-171-172-173-174-175-176-177) τύπου 3.17 όπως 
φαίνονται στα Α1 - Α2 - Α3/ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 σχέδια κατό¬ 
ψεων υπογείου - ισογείου - Α' και Β' ορόφου και η πε¬ 
ριγραφή των οποίων εχει όπως παρακάτω: 

Το με αριθμ. εκατόν εξήντα (163) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο 
(2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και 
εξήντα εκατοστά (Ε= 90,60) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) εξήντα & εκατόν σαράντα πέντε χιλι¬ 
οστά (60,145) %ο που αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τε¬ 
τραγωνικά μέτρα & ογδόντα εκατοστά (98,80) μ2. Έχει 
ποσοστά συμμετοχής στίς δαπάνες κοινοχρήστων και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά 
(157) %ο αντίστοιχα, στό παραπάνω διαμέρισμα αντιστοι¬ 
χεί στό υπόγειο του κτιρίου η μέ αριθμό (163) αποθήκη 
εμβαδού είκοσι δύο τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα 
εκατοστά (22,70) μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα 
και πεντακόσια επτά χιλιοστά (1,507) %ο που αντιστοι¬ 
χούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα και σαράντα οκτώ εκα¬ 
τοστά (2,48) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελ¬ 
κυστήρα εξήντα δύο χιλιοστά (62) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα & είσοδο πο¬ 
λυκατοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν εξήντα τέσσερα (164) διαμέρι¬ 
σμα του ισογείου ορόφουαποτελείται από καθιστικό 
- κουζίνα δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγω¬ 
νικά μέτρα και εξήντα εκατοστά (Ε= 90,60) μ2, ποσο¬ 
στό συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου 
του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εξήντα & εκατόν 
σαράντα πέντε χιλιοστά (60,145) %ο που αντιστοιχούν 
σε ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα & ογδόντα εκα¬ 
τοστά (98,80) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στίς δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
πενήντα επτά χιλιοστά (157) %ο αντίστοιχα, στό παρα¬ 
πάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στό υπόγειο του κτιρίου 
η με αριθμό (164) αποθήκη εμβαδού είκοσι δύο τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και τριάντα εκατοστά (22,30) μ2, ποσο¬ 
στό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και τετρακόσια ογδόντα 
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χιλιοστά (1,480) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγω¬ 
νικά μέτρα και σαράντα τρία εκατοστά (2,43) μ2, δαπά¬ 
νη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εξήντα δύο 
χιλιοστά (62) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ. (169) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα & είσοδο πο¬ 
λυκατοικίας. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν εξήντα πέντε (165) διαμέρισμα 
του Α' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και εξήντα εκατοστά (Ε= 90,60) μ2, ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εξήντα & εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (60,145) %ο που αντιστοιχούν σε ενε¬ 
νήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα & ογδόντα εκατοστά 
(98,80) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενή¬ 
ντα επτά χιλιοστά (157) %ο αντίστοιχα, στό παραπάνω 
διαμέρισμα αντιστοιχεί στό υπόγειο του κτιρίου η μέ 
αριθμό (165) αποθήκη εμβαδού δέκα οκτώ τετραγωνι¬ 
κά μέτρα και εβδομήντα εκατοστά (18,70) μ2, ποσοστό 
συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και διακόσια σαράντα ένα χι¬ 
λιοστά (1,241) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά 
μέτρα και τέσσερα εκατοστά (2,04) μ2, δαπάνη κοινο¬ 
χρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο 
χιλιοστά (192) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα & το αριθμ. 
(166) διαμέρισμα. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν εξήντα εξη (166) διαμέρισμα του 
Α' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εκατόν εξη τετραγωνικά μέτρα και 
πενήντα εκατοστά (Ε= 106,50) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) εβδομήντα & επτακόσια ένα χιλιο¬ 
στά (70,701) %ο που αντιστοιχούν σε δέκα εξη τετραγω¬ 
νικά μέτρα & δέκα τάσσερα εκατοστά (116,14) μ2. Έχει 
ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά 
(186) %ο αντίστοιχα, στό παραπάνω διαμέρισμα αντιστοι¬ 
χεί στό υπόγειο του κτιρίου η μέ αριθμό (166) αποθή¬ 
κη εμβαδού είκοσι εννέα τετραγωνικά μέτρα (29,00) μ2, 
ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και ενιακόσια είκοσι 
πέντε χιλιοστά (1,925) %ο που αντιστοιχούν σε τρία τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και δέκα εξη εκατοστά (3,16) μ2, δα¬ 
πάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα διακόσια 
είκοσι πέντε χιλιοστά (225) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ. (172) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Νότια: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & με το αριθ. (165) 
διαμέρισμα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν εξήντα επτά (167) διαμέρισμα του 
Β' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο 
(2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 


χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και 
εξήντα εκατοστά (Ε= 90,60) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) εξήντα & εκατόν σαράντα πέντεχι- 
λιοστά (60,145 που αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τε¬ 
τραγωνικά μέτρα & ογδόντα εκατοστά (98,80) μ2. Έχει 
ποσοστά συμμετοχής στίς δαπάνες κοινοχρήστων και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά 
(157) %ο αντίστοιχα, στό παραπάνω διαμέρισμα αντιστοι¬ 
χεί στό υπόγειο του κτιρίου η μέ αριθμό (167) αποθήκη 
εμβαδού δέκα οκτώ τετραγωνικά μέτρα (18,00) μ2, πο¬ 
σοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και εκατόν ενενήντα 
πέντε χιλιοστά (1,195) %ο που αντιστοιχούν σε ένα τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και ενενήντα εξη εκατοστά (1,96) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα διακό¬ 
σια εντεκα χιλιοστά (211) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα & το αριθμ. 
(168) διαμέρισμα. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν εξήντα οκτώ (168) διαμέρισμα του 
Β' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εκατόν εξη τετραγωνικά μέτρα και 
πενήντα εκατοστά (Ε= 106,50) μ2, ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου (Ο.Τ.) εβδομήντα & επτακόσια ένα χιλιοστά 
(70,701) %ο που αντιστοιχούν σε δέκα εξη τετραγωνικά 
μέτρα & δέκα τάσσερα εκατοστά (116,14) μ2. Έχει ποσο¬ 
στά συμμετοχής στίς δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (186) %ο 
αντίστοιχα, στό παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στό 
υπόγειο του κτιρίου η μέ αριθμό (168) αποθήκη εμβαδού 
είκοσι επτά τετραγωνικά μέτρα και ογδόντα εκατοστά 
(27,80) μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και οκτα¬ 
κόσια σαράντα εξη χιλιοστά (1,846) %ο που αντιστοιχούν 
σε τρία τετραγωνικά μέτρα και τρία εκατοστά (3,03) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα διακόσια 
σαράντα οκτώ χιλιοστά (248) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ. (175) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Νότια: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & Με το αριθ. (167) 
διαμέρισμα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν εξήντα εννέα (169) διαμέρισμα του 
ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και 
σαράντα εκατοστά (Ε= 90,40 )μ2 ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου Ο.Τ. εξήντα & δέκα τρία χιλιοστά (60,013) %ο 
που αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα 
& πενήντα οκτώ εκατοστά (98,58) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο αντίστοιχα, στο 
παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πο¬ 
λυκατοικίας η με αριθμό (169) αποθήκη εμβαδού είκο¬ 
σι δυο τετραγωνικά μέτρα και τριάντα εκατοστά (22,30 
)μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και τετρακόσια 
ογδόντα χιλιοστά (1,480) %ο που αντιστοιχούν σε δύο 
τετραγωνικά μέτρα και σαράντα τρία εκατοστά (2,43) 
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μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα σα¬ 
ράντα ένα χιλιοστά (4 1) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & είσοδο πολυκα¬ 
τοικίας. 

Νότια: Με το αριθ. (164) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν εβδομήντα (170) διαμέρισμα του 
ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
τρία (3) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγω¬ 
νικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (Ε=119,50 )μ2 ποσοστό 
συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του 
οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ. εβδομήντα εννέα & τρι¬ 
ακόσια τριάντα ένα χιλιοστά (79,331) %ο που αντιστοι¬ 
χούν σέ εκατόν τριάντα τετραγωνικά μέτρα & τριάντα 
δύο εκατοστά (130,32 )μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο 
παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πο¬ 
λυκατοικίας η με αριθμό (170) αποθήκη εμβαδού τριά¬ 
ντα δυο τετραγωνικά μέτρα (32,00 )μ2, ποσοστό συν/ 
σίας επί του Ο.Τ. δύο και εκατόν εικσοσι τέσσερα χιλι¬ 
οστά (2,124) %ο που αντιστοιχούν σε τρία τετραγωνικά 
μέτρα και σαράντα εννέα εκατοστά (3,49) μ2, δαπάνη 
κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα πενήντα τέσσε¬ 
ρα χιλιοστά (54) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμ/σιο και ανελκυ¬ 
στήρα. 

Ανατολικά: Με το αριθ. (171) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τό με αριθμ εκατόν εβδομήντα ένα (171) διαμέρισμα 
του ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κου¬ 
ζίνα ένα (1) κύριο δωμάτιο - λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, εχει εμβαδό εξήντα εννέα τετραγωνι¬ 
κά μέτρα (Ε= 69,00) μ2 ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώ¬ 
νου Ο.Τ. σαράντα πέντε & οκτακόσια εξη χιλιοστά 
(45,806) %ο που αντιστοιχούν σε εβδομήντα πέντε τετρα¬ 
γωνικά μέτρα & είκοσι πέντε εκατοστά (75,25) μ2. Έχει 
ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και 
κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα οκτώ χιλιοστά (78) %ο 
αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο 
υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (171) αποθήκη 
εμβαδού δέκα οκτώ τετραγωνικά μέτρα και είκοσι εκα¬ 
τοστά (18,20) μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και 
διακόσια οκτώ χιλιοστά (1,208) %ο που αντιστοιχούν σε 
ένα τετραγωνικά μέτρα και ενενήντα οκτώ εκατοστά 
(1,98) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστή¬ 
ρα τριάντα ένα χιλιοστά (31) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & είσοδο πολυκα¬ 
τοικίας. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το αριθ. (170) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Το με αριθμ. εκατόν εβδομήντα δύο (172) διαμέρισμα 
του Α' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέ¬ 


τρα και σαράντα εκατοστά (Ε= 90,40 )μ2 ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οι¬ 
κοδομικού τετραγώνου Ο.Τ. εξήντα & δέκα τρία χιλιο¬ 
στά (60,013) %ο που αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τε¬ 
τραγωνικά μέτρα & πενήντα οκτώ εκατοστά (98,58) μ2. 
Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο 
αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο 
υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (172) αποθήκη 
εμβαδού είκοσι ένα τετραγωνικά μέτρα και δέκα εκα¬ 
τοστά (21,10 )μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και 
τετρακόσια ένα χιλιοστά (1,401) %ο που αντιστοιχούν σε 
δύο τετραγωνικά μέτρα και τριάντα εκατοστά (2,30) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν 
είκοσι δύο χιλιοστά (122) 7<χ> και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & το αριθμ. (174) 
διαμέρισμα. 

Νότια: Με το αριθ. (166) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν εβδομήντα τρία (173) διαμέρισμα 
του Α' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
τρία (3) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγω¬ 
νικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (Ε=119,50 )μ2 ποσοστό 
συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του 
οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ. εβδομήντα εννέα & τρι¬ 
ακόσια τριάντα ένα χιλιοστά (79,331) %ο που αντιστοι¬ 
χούν σε εκατόν τριάντα τετραγωνικά μέτρα & τριάντα 
δύο εκατοστά (130,32) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο 
παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πο¬ 
λυκατοικίας η με αριθμό (173) αποθήκη εμβαδού είκοσι 
επτά τετραγωνικά μέτρα και ογδόντα εκατοστά (27,80) 
μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και οκτακόσια 
σαράντα εξη χιλιοστά (1,846) %ο που αντιστοιχούν σε 
τρία τετραγωνικά μέτρα και τρία εκατοστά (3,03) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν 
εξήντα ένα χιλιοστά (161) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμ/σιο & ανελκυ¬ 
στήρα. 

Ανατολικά: Με το αριθ. (174) διαμέρισμα του ιδίου 
ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174) διαμέ¬ 
ρισμα του Α'ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζί¬ 
να δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα οκτώ τετραγωνικά 
μέτρα και πενήντα εκατοστά Ε=( 98,50) μ2 ποσοστό 
συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του 
οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εξήντα πέντε & τριακό¬ 
σια ενενήντα χιλιοστά (65,390) %ο που αντιστοιχούν σε 
εκατόν επτά τετραγωνικά μέτρα & σαράντα δύο εκα¬ 
τοστά (107,42) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
δέκα χιλιοστά (110) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέ¬ 
ρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με αριθμό 
(174) αποθήκη εμβαδού είκοσι τρία τετραγωνικά μέτρα 
και πενήντα εκατοστά (23,50) μ2 ποσοστό συν/σίας επί 
του Ο.Τ. ένα και πεντακόσια εξήντα χιλιοστά (1,560) %ο 
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που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα και πε¬ 
νήντα εξη εκατοστά (2,56) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων 
για χρήση ανελκυστήρα εκατόν τριάντα τρία χιλιοστά 
(133) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & με το αριθ. (172) 
διαμέρισμα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το αριθ. (173) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Το με αριθμ. εκατόν πενήντα δύο (175) διαμέρισμα 
του Β' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και σαράντα εκατοστά (Ε= 90,40 )μ2 ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου Ο.Τ. εξήντα & δέκα τρία χιλιοστά 
(60,013 )%ο που αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τετρα¬ 
γωνικά μέτρα & πενήντα οκτώ εκατοστά (98,58) μ2. Έχει 
ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο αντί¬ 
στοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπό¬ 
γειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (175) αποθήκη εμ- 
βαδού είκοσι τετραγωνικά μέτρα και τριάντα εκατοστά 
(20,30 )μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και τριακό¬ 
σια σαράντα οκτώ χιλιοστά (1,348) %ο που αντιστοιχούν 
σε δύο τετραγωνικά μέτρα και είκοσι ένα εκατοστά (2,21) 
μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν τριάντα τέσσερα χιλιοστά (134) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & το αριθμ. (177) 
διαμέρισμα. 

Νότια: Με το αριθ. (168) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν εβδομήντα εξη (176) διαμέρισμα 
του Β' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
τρία (3) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγω¬ 
νικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (Ε=119,50 )μ2 ποσοστό 
συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του 
οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ. εβδομήντα εννέα & τρι¬ 
ακόσια τριάντα ένα χιλιοστά (79,331) %ο που αντιστοι¬ 
χούν σε εκατόν τριάντα τετραγωνικά μέτρα & τριάντα 
δύο εκατοστά (130,32) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο 
παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πο¬ 
λυκατοικίας η με αριθμό (176) αποθήκη εμβαδού είκοσι 
εξη τετραγωνικά μέτρα (26,00) μ2, ποσοστό συν/σίας επί 
του Ο.Τ. ένα και επτακόσια είκοσι εξη χιλιοστά (1,726) %ο 
που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα και ογδό¬ 
ντα τέσσερα εκατοστά (2,84) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων 
για χρήση ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλι¬ 
οστά (178) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμ/σιο & ανελκυ¬ 
στήρα. 

Ανατολικά: Με το αριθ. (177) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν εβδομήντα επτά (177) διαμέρισμα 
του Β 'ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο 


(2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και πενήντα εκατοστά Ε=( 98,50) μ2 ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οι¬ 
κοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εξήντα πέντε & τριακό¬ 
σια ενενήντα χιλιοστά (65,390) %ο που αντιστοιχούν σε 
εκατόν επτά τετραγωνικά μέτρα & σαράντα δύο εκα¬ 
τοστά (107,42) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
δέκα χιλιοστά (110) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω δια¬ 
μέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με αριθ¬ 
μό (177) αποθήκη εμβαδού είκοσι δύο τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και ογδόντα εκατοστά (22,80) μ2 ποσοστό συν/σίας 
επί του Ο.Τ. ένα και πεντακόσια δίκα τέσσερα χιλιοστά 
(1,514) %» που αντιστοιχούν σέ δύο τετραγωνικά μέτρα 
και σαράντα εννέα εκατοστά (2,49) μ2, δαπάνη κοινο¬ 
χρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν σαράντα εξη 
χιλιοστά (146) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & με το αριθ. (175) 
διαμέρισμα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το αριθ. (176) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ με αριθμό ΔΩΔΕΚΑ (12) 

Το Ο.Τ. δώδεκα (12) όπως αυτό φαίνεται στο με αριθ. 
11514/Α-177-2001 Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής του οι¬ 
κισμού εμβαδού χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσά¬ 
ρων τετραγωνικών μέτρων και εξήντα εκατοστών (Ε= 
1.474,60 μ2) και συνορεύει: Βόρεια: Με ανώνυμο δημοτι¬ 
κό δρόμο του οικισμού. 

Νότια: Με προβλεπόμενο πεζόδρομο του οικισμού 
πλάτους 4,00 μ. 

Ανατολικά: Με προβλεπόμενο πεζόδρομο του οικι¬ 
σμού πλάτους 4,00 μ.,κοινόχρηστο χώρο 

πρασίνου και πέραν αυτού με το αριθμ. (19) Ο.Τ. 

Δυτικά: Με ανώνυμο δημοτικό δρόμο του οικισμού, 
με οκτώ (8) θέσεις χώρου στάθμευσης 

αυτοκινήτων, χώρο πρασίνου και πέραν αυτού με το 
αριθμ. (11) Ο.Τ. 

Περιλαμβάνει ένα (1) στοίχο τόν με αριθμό (18 ), τύ¬ 
που 2.51 με οκτώ (8) συνολικά διαμερίσματα όπως πα¬ 
ρακάτω αναλυτικά περιγράφονται. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (18 ) 

Ο στοίχος δέκα οκτώ (18 ), εντός του Ο.Τ. 4 όπως φαί¬ 
νεται στο με αριθμό 11514/Α8/7-3-2000 σχέδιο αρίθμη¬ 
σης κλήρωσης είναι μία ενιαία διώροφη πολυκατοικία 
με υπόγειο οπού περιλαμβάνει τά μέ αριθμό (178-179- 
180-181-182-183-184-185) διαμερίσματα τύπου 2.51 όπως 
φαίνονται στα Α1 - Α2 - Α3/ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 σχέδια κατό¬ 
ψεων υπογείου - ισογείου και Α' ορόφου και η περιγρα¬ 
φή των οποίων εχει όπως παρακάτω: 

Το με αριθμ. εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) διαμέρι¬ 
σμα του ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό 
- κουζίνα δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα ένα τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (Ε= 91,50) μ2, ποσο¬ 
στό συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου 
του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εκατόν δέκα οκτώ 
& ενιακόσια σαράντα τέσσερα χιλιοστά (118,944) %ο που 
αντιστοιχούν σε εκατόν εβδομήντα πέντε τετραγωνι¬ 
κά μέτρα & τριάντα εννέα εκατοστά (175,39) μ2. Έχει 
ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και 
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κεντρικής θέρμανσης διακόσια σαράντα τέσσερα χιλι¬ 
οστά (244) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα 
αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με αριθμό (178) 
αποθήκη εμβαδού είκοσι τέσσερα τετραγωνικά μέτρα 
και εξήντα εκατοστά (24,60) μ2 ποσοστό συν/σίας επί 
του Ο.Τ. τρία και εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιοστά (3,198) 
%0 που αντιστοιχούν τέσσερα τετραγωνικά μέτρα και 
εβδομήντα δύο εκατοστά (4,72) μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμ/σιο και είσοδο πολυκατοικίας. 

Ανατολικά: Με το αριθ. (183) διαμέρισμα του ιδίου 
ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν εβδομήντα εννέα (179) διαμέρι¬ 
σμα του ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό 
- κουζίνα δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα ένα τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (Ε= 91,50) μ2, ποσο¬ 
στό συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου 
του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εκατόν δέκα οκτώ 
& ενιακόσια σαράντα τέσσερα χιλιοστά (118,944) %ο που 
αντιστοιχούν σε εκατόν εβδομήντα πέντε τετραγωνι¬ 
κά μέτρα & τριάντα εννέα εκατοστά (175,39) μ2. Έχει 
ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και 
κεντρικής θέρμανσης διακόσια σαράντα τέσσερα χιλι¬ 
οστά (244) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα 
αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτιρίου η με αριθμό (179) 
αποθήκη εμβαδού είκοσι τρία τετραγωνικά μέτρα και 
δέκα εκατοστά (23,10) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. 
τρία και τρία χιλιοστά (3,003) %ο που αντιστοιχούν τέσ¬ 
σερα τετραγωνικά μέτρα και σαράντα τρία εκατοστά 
(4,43) μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κλιμ/σιο και είσοδο πολυκατοικίας. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν ογδόντα (180) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα 
και εβδομήντα εκατοστά (Ε= 95,70) μ2, ποσοστό συν/σίας 
εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου (Ο.Τ.) εκατόν είκοσι τέσσερα & τετρα¬ 
κόσια τέσσερα χιλιοστά (124,404) %ο που αντιστοιχούν 
σε εκατόν ογδόντα τετραγωνικά μέτρα & σαράντα πέ¬ 
ντε εκατοστά (183,45) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης 
διακόσια πενήντα έξι χιλιοστά (256) %ο αντίστοιχα, στο 
παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτι¬ 
ρίου η μέ αριθμό (180) αποθήκη εμβαδού είκοσι επτά 
τετραγωνικά μέτρα κα ενενήντα εκατοστά (27,90) μ2 
ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. τρία και εξακόσια είκο¬ 
σι επτά χιλιοστά (3,627) %ο που αντιστοιχούν πέντε τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και τριάντα πέντε εκατοστά (5,35) μ2 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθ. (181) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με το αριθμ. (185) διαμέρισμα του ιδίου 
ορόφου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν ογδόντα ένα (181) διαμέρισμα του 
Α' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) 


κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα 
και εβδομήντα εκατοστά (Ε= 95,70) μ2, ποσοστό συν/σίας 
εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου (Ο.Τ.) εκατόν είκοσι τέσσερα & τετρα¬ 
κόσια τέσσερα χιλιοστά (124,404) %ο που αντιστοιχούν 
σε εκατόν ογδόντα τετραγωνικά μέτρα & σαράντα πέ¬ 
ντε εκατοστά (183,45) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης 
διακόσια πενήντα έξι χιλιοστά (256) %ο αντίστοιχα, στο 
παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο του κτι¬ 
ρίου η μέ αριθμό (181) αποθήκη εμβαδού είκοσι εξη τε¬ 
τραγωνικά μέτρα κα εβδομήντα πέντε εκατοστά (26,75) 
μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. τρία και τετρακόσια 
εβδομήντα επτά χιλιοστά (3,477) %ο που αντιστοιχούν 
πέντε τετραγωνικά μέτρα και δέκα τρία εκατοστά (5,13) 
μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κλιμ/σιο και το αριθ. (180) διαμέρισμα. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά:: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν ογδόντα δύο (182) διαμέρισμα του 
ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα ένα τετραγωνικά μέτρα 
και πενήντα εκατοστά (Ε= 91,50) μ2, ποσοστό συν/σίας 
εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου (Ο.Τ.) εκατόν δέκα οκτώ & ενιακόσια 
σαράντα τέσσερα χιλιοστά (118,944) %ο που αντιστοι¬ 
χούν σε εκατόν εβδομήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα 
& τριάντα εννέα εκατοστά (175,39) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης διακόσια σαράντα τέσσερα χιλιοστά 
(244) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοι¬ 
χεί στο υπόγειο του κτιρίου η με αριθμό (182) αποθήκη 
εμβαδού είκοσι τέσσερα τετραγωνικά μέτρα και εξή¬ 
ντα εκατοστά (24,60) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. 
τρία και εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιοστά (3,198) %ο που 
αντιστοιχούν τέσσερα τετραγωνικά μέτρα και εβδομή¬ 
ντα δύο εκατοστά (4,72) μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο και είσοδο πολυκατοικίας. 

Το με αριθμ. εκατόν ογδόντα τρία (183) διαμέρισμα του 
ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα ένα τετραγωνικά μέτρα 
και πενήντα εκατοστά (Ε= 91,50) μ2, ποσοστό συν/σίας 
εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου (Ο.Τ.) εκατόν δέκα οκτώ & ενιακόσια 
σαράντα τέσσερα χιλιοστά (118,944) %ο που αντιστοι¬ 
χούν σε εκατόν εβδομήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα 
& τριάντα εννέα εκατοστά (175,39) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής 
θέρμανσης διακόσια σαράντα τέσσερα χιλιοστά (244) 
%ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί 
στο υπόγειο του κτιρίου η με αριθμό (183) αποθήκη εμ¬ 
βαδού είκοσι τρία τετραγωνικά μέτρα και δέκα εκατο¬ 
στά (23,10) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. τρία και 
τρία χιλιοστά (3,003) %ο που αντιστοιχούν τέσσερα τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και σαράντα τρία εκατοστά (4,43) μ2 
και συνορεύει 
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Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο και είσοδο πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με το αριθμ. (178) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Το με αριθμ. εκατόν ογδόντα τέσσερα (184) διαμέρι¬ 
σμα του Α' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζί¬ 
να δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα πέντε τετραγωνικά 
μέτρα και εβδομήντα εκατοστά (Ε= 95,70) μ2, ποσοστό 
συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του 
οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εκατόν είκοσι τέσσε¬ 
ρα & τετρακόσια τέσσερα χιλιοστά (124,404) %ο που 
αντιστοιχούν σε εκατόν ογδόντα τετραγωνικά μέτρα 
& σαράντα πέντε εκατοστά (183,45) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής 
θέρμανσης διακόσια πενήντα έξι χιλιοστά (256) %ο αντί¬ 
στοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπό¬ 
γειο του κτιρίου η μέ αριθμό (184) αποθήκη εμβαδού εί¬ 
κοσι επτά τετραγωνικά μέτρα κα ενενήντα εκατοστά 
(27,90) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. τρία και εξα¬ 
κόσια είκοσι επτά χιλιοστά (3,627) %ο που αντιστοιχούν 
πέντε τετραγωνικά μέτρα και τριάντα πέντε εκατοστά 
(5,35) μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο και το αριθμ. (185) διαμέρισμα. 

Το με αριθμ. εκατόν ογδόντα πέντε (185) διαμέρισμα 
του Α' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα πέντε τετραγωνι¬ 
κά μέτρα και εβδομήντα εκατοστά (Ε= 95,70) μ2, ποσο¬ 
στό συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου 
του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερα & τετρακόσια τέσσερα χιλιοστά (124,404) %ο που 
αντιστοιχούν σε εκατόν ογδόντα τετραγωνικά μέτρα 
& σαράντα πέντε εκατοστά (183,45) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης διακόσια πενήντα έξι χιλιοστά (256) %ο 
αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο 
υπόγειο του κτιρίου η μέ αριθμό (185) αποθήκη εμβα¬ 
δού είκοσι εξη τετραγωνικά μέτρα κα εβδομήντα πέντε 
εκατοστά (26,75) μ2 ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. τρία 
και τετρακόσια εβδομήντα επτά χιλιοστά (3,477) %ο που 
αντιστοιχούν πέντε τετραγωνικά μέτρα και δέκα τρία 
εκατοστά (5,13) μ2 και συνορεύει: 

Βόρεια:: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο και το αριθ. (184) διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με το αριθ. (180) διαμέρισμα υού ιδίου ορό¬ 
φου. 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ αε αριθυό ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ 
(13)_ 

Το Ο.Τ. δέκα (13) όπως αυτό φαίνεται στο με αριθ. 
11514/Α-1 α /7-2001 Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής του οι¬ 
κισμού εμβαδού δύο χιλιάδων εξήντα εννέα τετραγωνι¬ 
κών μέτρων και εβδομήντα πέντε εκατοστών (Ε= 2.069,75 
μ2) και συνορεύει: Βόρεια: Με προβλεπόμενες εξη (6) - 
πέντε (5) - επτά (7) θέσεις χώρου στάθμευσης αυτοκι¬ 
νήτων και πέραν αυτού με ανώνυμο δημοτικό δρόμου 
του οικισμού. 


Νότια: Με προβλεπόμενο πεζόδρομο του οικισμού 
πλάτους 4,00 μ. 

Ανατολικά: Με προβλεπόμενο πεζόδρομο του οικι¬ 
σμού πλάτους 4,00 μ. 

Δυτικά: Με προβλεπόμενο πεζόδρομο του οικισμού 
πλάτους 4,00 μ.,κοινόχρηστο χώρο πρασίνου και πέραν 
αυτού με το αριθμ. (18) Ο.Τ. 

Περιλαμβάνει ένα (1) στοίχο τόν με αριθμό (19 ), τύ¬ 
που 3.17 με δέκα οκτώ (18) συνολικά διαμερίσματα όπως 
παρακάτω αναλυτικά περιγράφοντα. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19 ) 

Ο στοίχος δέκα εννέα (19 ), εντός του Ο.Τ. 4 όπως φαί¬ 
νεται στο με αριθμό 11514/Α8/7-3-2000 σχέδιο αρίθμησης 
κλήρωσης είναι μία ενιαία τριόροφη πολυκατοικία με 
υπόγειο οπού περιλαμβάνει τά μέ αριθμό (186-187-188- 
189-190-191-192-193-194-195-1966-197-198-199-200-201 -202- 
203) διαμερίσματα τύπου 3.17 όπως φαίνονται στα Α1 
- Α2 - Α3/ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 σχέδια κατόψεων υπογείου - 
ισογείου - Α' και Β' ορόφου και η περιγραφή των οποί¬ 
ων εχει όπως παρακάτω: 

Το με αριθμ. εκατόν ογδόντα εξη (186) διαμέρισμα του 
ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα 
και σαράντα εκατοστά (Ε= 90,40 )μ2 ποσοστό συν/σίας 
εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου Ο.Τ. σαράντα εννέα & διακόσια ογδό¬ 
ντα εξη χιλιοστά (49,286) %ο που αντιστοιχούν σε εκα¬ 
τόν δύο τετραγωνικά μέτρα & ένα εκατοστά (102,01) μ2. 
Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο 
αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο 
υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (186) αποθήκη 
εμβαδού είκοσι δυο τετραγωνικά μέτρα και τριάντα εκα¬ 
τοστά (22,30 )μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και 
διακόσια δέκα εξη χιλιοστά (1,216) %ο που αντιστοιχούν 
σε δυο τετραγωνικά μέτρα και πενήντα δύο εκατοστά 
(2,52) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα 
σαράντα ένα χιλιοστά (4 1) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το αριθ. (197) διαμέρισμα του ιδίου 
ορόφου. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & είσοδο πολυκα¬ 
τοικίας. 

Το με αριθμ. εκατόν ογδόντα επτά (187) διαμέρισμα 
του ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κου¬ 
ζίνα τρία (3) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (Ε=119,50 )μ2 
ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικο¬ 
πέδου του οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ. εξήντα πέντε 
& εκατόν πενήντα ένα χιλιοστά (65,151) %ο που αντιστοι¬ 
χούν σε εκατόν τριάντα τέσσερα τετραγωνικά μέτρα 
& ογδόντα πέντε εκατοστά (134,85) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν τριάντα τρία χιλιοστά (133) %ο 
αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο 
υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (187) αποθήκη 
εμβαδού τριάντα δυο τετραγωνικά μέτρα (32,00 )μ2, πο¬ 
σοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και επτακόσια σαρά¬ 
ντα πέντε χιλιοστά (1,745) %ο που αντιστοιχούν σε τρία 
τετραγωνικά μέτρα και εξήντα ένα εκατοστά (3,61) μ2, 
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δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα πενήντα 
τέσσερα χιλιοστά (54) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ. (188) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμ/σιο & ανελ¬ 
κυστήρα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν ογδόντα οκτώ (188) διαμέρισμα 
του ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κου¬ 
ζίνα ένα (1) κύριο δωμάτιο - λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, εχει εμβαδό εξήντα εννέα τετραγωνικά 
μέτρα (Ε= 69,00) μ2 ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί 
του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ. 
τριάντα επτά & εξακόσια δέκα εννέα χιλιοστά (37,619) %ο 
που αντιστοιχούν σε εβδομήντα επτά τετραγωνικά μέ¬ 
τρα & ογδόντα εξη εκατοστά (77,86) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής 
θέρμανσης εβδομήντα οκτώ χιλιοστά (78) %ο αντίστοιχα, 
στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της 
πολυκατοικίας η με αριθμό (188) αποθήκη εμβαδού δέκα 
οκτώ τετραγωνικά μέτρα και είκοσι εκατοστά (18,20) 
μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. μηδέν και ενιακόσια 
ενενήντα δύο χιλιοστά (0,992) %ο που αντιστοιχούν σε 
δύο τετραγωνικά μέτρα και πέντε εκατοστά (2,05) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα τριάντα 
ένα χιλιοστά (31) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθ. (187) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & είσοδο πο¬ 
λυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν ογδόντα εννέα (189) διαμέρισμα 
του Α' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο 
(2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και 
σαράντα εκατοστά (Ε= 90,40 )μ2 ποσοστό συν/σίας εξ 
αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου Ο.Τ. σαράντα εννέα & διακόσια ογδόντα 
εξη χιλιοστά (49,286) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν δύο 
τετραγωνικά μέτρα & ένα εκατοστά (102,01) μ2. Έχει 
ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο αντί¬ 
στοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπό¬ 
γειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (189) αποθήκη εμβα¬ 
δού είκοσι ένα τετραγωνικά μέτρα και δέκα εκατοστά 
(21,10 )μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και εκατόν 
πενήντα χιλιοστά (1,150) %ο που αντιστοιχούν σε δυο τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και τριάντα οκτώ εκατοστά (2,38) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν 
είκοσι δύο χιλιοστά (122) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το αριθ. (200) διαμέρισμα του ιδίου 
ορόφου. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & το αριθ. (191) δι¬ 
αμέρισμα. 

Το με αριθμ. εκατόν ενενήντα (190) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά μέτρα και 
πενήντα εκατοστά (Ε=119,50 )μ2 ποσοστό συν/σίας εξ 


αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού 
τετραγώνου Ο.Τ. εξήντα πέντε & εκατόν πενήντα ένα 
χιλιοστά (65,151) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν τριάντα 
τέσσερα τετραγωνικά μέτρα & ογδόντα πέντε εκατο¬ 
στά (134,85) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρι¬ 
άντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω 
διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας 
η με αριθμό (190) αποθήκη εμβαδού είκοσι επτά τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και ογδόντα εκατοστά (27,8 0)μ2, ποσο¬ 
στό συν/σίας επί του Ο.Τ ένα και πεντακόσια δέκα εξη 
χιλιοστά (1,516) %ο που αντιστοιχούν σε τρία τετραγω¬ 
νικά μέτρα και δέκα τέσσερα εκατοστά (3,14) μ2, δαπά¬ 
νη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν εξή¬ 
ντα ένα χιλιοστά (161) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ. (191) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμ/σιο & ανελ¬ 
κυστήρα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν ενενήντα ένα (191) διαμέρισμα του 
Α' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα 
και πενήντα εκατοστά (Ε= 98,50 )μ2 ποσοστό συν/σίας 
εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου Ο.Τ. πενήντα τρία & επτακόσια δύο 
χιλιοστά (53,702) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν έντε¬ 
κα τετραγωνικά μέτρα & δέκα πέντε εκατοστά (111,15) 
μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα χιλιοστά 
(110) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοι¬ 
χεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (191) 
αποθήκη εμβαδού είκοσι τρία τετραγωνικά μέτρα και 
πενήντα εκατοστά (23,50 )μ2, ποσοστό συν/σίας επί του 
Ο.Τ. ένα και διακόσια ογδόντα ένα χιλιοστά (1,281) %ο 
που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα και εξή¬ 
ντα πέντε εκατοστά (2,65) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων 
για χρήση ανελκυστήρα εκατόν τριάντα τρία χιλιοστά 
(133) % 0 και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθ. (190) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα και το αριθμ. 
(189) διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν ενενήντα δύο (192) διαμέρισμα 
του Β' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα 
και σαράντα εκατοστά (Ε= 90,40 )μ2 ποσοστό συν/σίας 
εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου Ο.Τ. σαράντα εννέα & διακόσια ογδό¬ 
ντα εξη χιλιοστά (49,286) %ο που αντιστοιχούν σε εκα¬ 
τόν δύο τετραγωνικά μέτρα & ένα εκατοστά (102,01) μ2. 
Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο 
αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο 
υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (192) αποθήκη 
εμβαδού είκοσι τετραγωνικά μέτρα και τριάντα εκατο¬ 
στά (20,30 )μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και 
εκατόν επτά χιλιοστά (1,107) %ο που αντιστοιχούν σε δυο 
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τετραγωνικά μέτρα και είκοσι εννέα εκατοστά (2,29) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα τέσσερα χιλιοστά (134) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το αριθ. (203) διαμέρισμα του ιδίου 
ορόφου. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & το αριθ. (194) δι¬ 
αμέρισμα. 

Το με αριθμ. εκατόν ενενήντα τρία (193) διαμέρισμα 
του Β' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία 
(3) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και πενήντα εκατοστά (Ε=119,50 )μ2 ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου Ο.Τ. εξήντα πέντε & εκατόν πενή¬ 
ντα ένα χιλιοστά (65,151) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν 
τριάντα τέσσερα τετραγωνικά μέτρα & ογδόντα πέντε 
εκατοστά (134,85) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο παραπά¬ 
νω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοι¬ 
κίας η με αριθμό (193) αποθήκη εμβαδού είκοσι εξη τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (26,00 )μ2, ποσοστό συν/σίας επί του 
Ο.Τ. ένα και τετρακόσια δέκα οκτώ χιλιοστά (1,418) %ο 
που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα και ενε¬ 
νήντα τρία εκατοστά (2,93) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων 
για χρήση ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλι¬ 
οστά (178) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ. (194) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμ/σιο & ανελ¬ 
κυστήρα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν ενενήντα τέσσερα (194) διαμέρι¬ 
σμα του Β' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
τρία (3) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα οκτώ τετραγωνι¬ 
κά μέτρα και πενήντα εκατοστά (Ε= 98,50 )μ2 ποσοστό 
συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του 
οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ. πενήντα τρία & επτακό¬ 
σια δύο χιλιοστά (53,702) %ο που αντιστοιχούν σε εκα¬ 
τόν εντεκα τετραγωνικά μέτρα & δέκα πέντε εκατοστά 
(111,15) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα χι¬ 
λιοστά (110) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα 
αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθ¬ 
μό (194) αποθήκη εμβαδού είκοσι δύο τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και ογδόντα εκατοστά (22,80 )μ2, ποσοστό συν/σίας 
επί του Ο.Τ. ένα και διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά 
(1,243) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα 
και πενήντα επτά εκατοστά (2,57) μ2, δαπάνη κοινοχρή¬ 
στων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν σαράντα εξη χι¬ 
λιοστά (146) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθ. (193) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα και το αριθμ. 
(192) διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμ. εκατόν ενενήντα πέντε (195) διαμέρισμα 
του ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κου¬ 


ζίνα ένα (1) κύριο δωμάτιο - λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους, εχει εμβαδό εξήντα εννέα τετραγωνικά 
μέτρα (Ε= 69,00) μ2 ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί 
του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ. 
τριάντα επτά & εξακόσια δέκα εννέα χιλιοστά (37,619) %ο 
που αντιστοιχούν σε εβδομήντα επτά τετραγωνικά μέ¬ 
τρα & ογδόντα εξη εκατοστά (77,86) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής 
θέρμανσης εβδομήντα οκτώ χιλιοστά (78) %ο αντίστοιχα, 
στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της 
πολυκατοικίας η με αριθμό (195) αποθήκη εμβαδού δέκα 
οκτώ τετραγωνικά μέτρα και είκοσι εκατοστά (18,20) 
μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. μηδέν και ενιακόσια 
ενενήντα δύο χιλιοστά (0,992) %ο που αντιστοιχούν σε 
δύο τετραγωνικά μέτρα και πέντε εκατοστά (2,05) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα τριάντα 
ένα χιλιοστά (31) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθ. (196) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμ/σιο και ανελ¬ 
κυστήρα. 

Το με αριθμ. εκατόν ενενήντα εξη (196) διαμέρισμα 
του ισόγειό ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κου¬ 
ζίνα τρία (3) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (Ε=119,50 )μ2 
ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικο¬ 
πέδου του οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ. εξήντα πέντε 
& εκατόν πενήντα ένα χιλιοστά (65,151) %ο που αντιστοι¬ 
χούν σε εκατόν τριάντα τέσσερα τετραγωνικά μέτρα 
& ογδόντα πέντε εκατοστά (134,85) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν τριάντα τρία χιλιοστά (133) %ο 
αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο 
υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (196) αποθήκη 
εμβαδού τριάντα δυο τετραγωνικά μέτρα (32,00 )μ2, πο¬ 
σοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και επτακόσια σαρά¬ 
ντα πέντε χιλιοστά (1,745) %ο που αντιστοιχούν σε τρία 
τετραγωνικά μέτρα και εξήντα ένα εκατοστά (3,61) μ2, 
δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα πενήντα 
τέσσερα χιλιοστά (54) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ. (195) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμ/σιο & ανελκυ¬ 
στήρα. 

Το με αριθμ. εκατόν ενενήντα επτά (197) διαμέρισμα 
του ισογείου ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζί¬ 
να δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα 
και σαράντα εκατοστά (Ε= 90,40 )μ2 ποσοστό συν/σίας 
εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου Ο.Τ. σαράντα εννέα & διακόσια ογδό¬ 
ντα εξη χιλιοστά (49,286) %ο που αντιστοιχούν σε εκα¬ 
τόν δύο τετραγωνικά μέτρα & ένα εκατοστά (102,01) μ2. 
Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο 
αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο 
υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθμό (197) αποθήκη 
εμβαδού είκοσι δυο τετραγωνικά μέτρα και τριάντα εκα- 
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τοστά (22,30 )μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και 
διακόσια δέκα εξη χιλιοστά (1,216) %ο που αντιστοιχούν 
σε δυο τετραγωνικά μέτρα και πενήντα δύο εκατοστά 
(2,52) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα 
σαράντα ένα χιλιοστά (4 1) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & είσοδο πο¬ 
λυκατοικίας. 

Δυτικά: Με το αριθ. (186) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου 

Το με αριθμ. εκατόν ενενήντα οκτώ (198) διαμέρισμα 
του Α' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
δύο (2) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό ενενήντα οκτώ τετραγωνι¬ 
κά μέτρα και πενήντα εκατοστά (Ε= 98,50 )μ2 ποσοστό 
συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του 
οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ. πενήντα τρία & επτακό¬ 
σια δύο χιλιοστά (53,702) %ο που αντιστοιχούν σε εκα¬ 
τόν εντεκα τετραγωνικά μέτρα & δέκα πέντε εκατοστά 
(111,15) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα χι¬ 
λιοστά (110) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα 
αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθ¬ 
μό (198) αποθήκη εμβαδού είκοσι τρία τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και πενήντα εκατοστά (23,50 )μ2, ποσοστό συν/σίας 
επί του Ο.Τ. ένα και διακόσια ογδόντα ένα χιλιοστά 
(1,281) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα 
και εξήντα πέντε εκατοστά (2,65) μ2, δαπάνη κοινοχρή¬ 
στων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν τριάντα τρία χι¬ 
λιοστά (133) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα και το αριθμ. (200) 
διαμέρισμα. 

Το με αριθμ. εκατόν ενενήντα εννέα (199) διαμέρισμα 
του Α' ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα 
τρία (3) κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγω¬ 
νικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (Ε=119,50 )μ2 ποσοστό 
συν/σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του 
οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ. εξήντα πέντε & εκατόν 
πενήντα ένα χιλιοστά (65,151) %ο που αντιστοιχούν σε 
εκατόν τριάντα τέσσερα τετραγωνικά μέτρα & ογδόντα 
πέντε εκατοστά (134,85) μ2. Έχει ποσοστά συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν τριάντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, 
στο παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της 
πολυκατοικίας η με αριθμό (199) αποθήκη εμβαδού εί¬ 
κοσι επτά τετραγωνικά μέτρα και ογδόντα εκατοστά 
(27,80)μ2, ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και πεντα¬ 
κόσια δέκα έξη χιλιοστά (1,516) %ο που αντιστοιχούν σε 
τρία τετραγωνικά μέτρα και δέκα τέσσερα εκατοστά 
(3,14) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα 
εκατόν εξήντα ένα χιλιοστά (161) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ. (198) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμ/σιο & ανελκυ¬ 
στήρα. 


Το με αριθμ. διακόσια (200) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύρια δω¬ 
μάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και σαράντα εκα¬ 
τοστά (Ε= 90,40 )μ2 ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου 
Ο.Τ. σαράντα εννέα & διακόσια ογδόντα εξη χιλιοστά 
(49,286) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν δύο τετραγω¬ 
νικά μέτρα & ένα εκατοστά (102,01) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο αντίστοιχα, στο 
παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πο¬ 
λυκατοικίας η με αριθμό (200) αποθήκη εμβαδού είκο¬ 
σι ένα τετραγωνικά μέτρα και δέκα εκατοστά (21,10 )μ2, 
ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και εκατόν πενήντα 
χιλιοστά (1,150) %ο που αντιστοιχούν σε δυο τετραγω¬ 
νικά μέτρα και τριάντα οκτώ εκατοστά (2,38) μ2, δαπά¬ 
νη κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν είκο¬ 
σι δύο χιλιοστά (122) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα & το αριθ. (198) 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με το αριθ. (189) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου. 

Το με αριθμ. διακόσια ένα (201) διαμέρισμα του Β' 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα 
και πενήντα εκατοστά (Ε= 98,50 )μ2 ποσοστό συν/σίας 
εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομι¬ 
κού τετραγώνου Ο.Τ. πενήντα τρία & επτακόσια δύο 
χιλιοστά (53,702) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν εντε¬ 
κα τετραγωνικά μέτρα & δέκα πέντε εκατοστά (111,15) 
μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα χιλι¬ 
οστά (110) %ο αντίστοιχα, στο παραπάνω διαμέρισμα 
αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας η με αριθ¬ 
μό (201) αποθήκη εμβαδού είκοσι δύο τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και ογδόντα εκατοστά (22,80 )μ2, ποσοστό συν/σίας 
επί του Ο.Τ. ένα και διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά 
(1,243) %ο που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα 
και πενήντα επτά εκατοστά (2,57) μ2, δαπάνη κοινοχρή¬ 
στων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν σαράντα εξη χι¬ 
λιοστά (146) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το αριθ. (202) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα και το αριθμ. (203) 
διαμέρισμα. 

Το με αριθμ. διακόσια δύο (202 )διαμέρισμα του Β' 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα τρία (3) 
κύρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εχει εμβαδό εκατόν δέκα εννέα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και πενήντα εκατοστά (Ε=119,50) μ2 ποσοστό συν/ 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του ολικού οικοπέδου του οικο¬ 
δομικού τετραγώνου Ο.Τ. εξήντα πέντε & εκατόν πενή¬ 
ντα ένα χιλιοστά (65,151) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν 
τριάντα τέσσερα τετραγωνικά μέτρα & ογδόντα πέντε 
εκατοστά (134,85) μ2. Έχει ποσοστά συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα τρία χιλιοστά (133) %ο αντίστοιχα, στο παραπά- 
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νω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πολυκατοι¬ 
κίας η με αριθμό (202) αποθήκη εμβαδού είκοσι εξη τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (26,00 )μ2, ποσοστό συν/σίας επί του 
Ο.Τ. ένα και τετρακόσια δέκα οκτώ χιλιοστά (1,418) %ο 
που αντιστοιχούν σε δύο τετραγωνικά μέτρα και ενε¬ 
νήντα τρία εκατοστά (2,93) μ2, δαπάνη κοινοχρήστων 
για χρήση ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλι¬ 
οστά (178) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το αριθ. (201) διαμέρισμα του ίδιου ορό¬ 
φου 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμ/σιο και ανελκυστήρα. 

Το με αριθμ. διακόσια τρία (203) διαμέρισμα του Β' 
ορόφου αποτελείται από καθιστικό - κουζίνα δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια - λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εχει εμβαδό ενενήντα τετραγωνικά μέτρα και σαράντα 
εκατοστά (Ε= 90,40 )μ2 ποσοστό συν/σίας εξ αδιαιρέτου 
επί του ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου 
Ο.Τ. σαράντα εννέα & διακόσια ογδόντα εξη χιλιοστά 
(49,286) %ο που αντιστοιχούν σε εκατόν δύο τετραγω¬ 
νικά μέτρα & ένα εκατοστά (102,01) μ2. Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ένα χιλιοστά (101) %ο αντίστοιχα, στο 
παραπάνω διαμέρισμα αντιστοιχεί στο υπόγειο της πο¬ 
λυκατοικίας η με αριθμό (203) αποθήκη εμβαδού είκο¬ 
σι τετραγωνικά μέτρα και τριάντα εκατοστά (20,30 )μ2, 
ποσοστό συν/σίας επί του Ο.Τ. ένα και εκατόν επτά χι¬ 
λιοστά (1,107) %ο που αντιστοιχούν σε δυο τετραγωνι¬ 
κά μέτρα και είκοσι εννέα εκατοστά (2,29) μ2, δαπάνη 
κοινοχρήστων για χρήση ανελκυστήρα εκατόν τριάντα 
τέσσερα χιλιοστά (134) %ο και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμ/σιο, ανελκυστήρα και το αριθ. (203) 
διαμέρισμα. 

Δυτικά: Με το αριθ. (192) διαμέρισμα του ιδίου ιορό- 
φου. 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ με αριθμό ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
(14) - (Ο.Τ. 14 ) 

Το Ο.Τ. δέκα τέσσερα (14) όπως αυτό φαίνεται στο 
υπ’ αριθμ. 11514/Α-1 α /7-2001 Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμο¬ 
γής του οικισμού εμβαδού τετρακοσίων σαράντα πέντε 
τετραγωνικών μέτρων και είκοσι εννέα εκατοστών (Ε= 
445,29 μ2) και συνορεύει: Βόρεια: Με ανώνυμο δημοτικό 
δρόμο του οικισμού. 

Νότια: Με προβλεπόμενο πεζόδρομο του οικισμού 
πλάτους 4,00 μ. και πέραν αυτού με προβλεπόμενο χώρο 
για ανέγερση Εκκλησίας & χώρο Πλατείας. 

Ανατολικά: Με ανώνυμο δημοτικό δρόμο του οικι¬ 
σμού. 

Δυτικά: Με προβλεπόμενο πεζόδρομο του οικισμού 
πλάτους 4,00 μ. και πέραν αυτού με το αριθμ. (8) Ο.Τ 

Περιλαμβάνει δύο (2) καταστήματα μία (1) αίθουσα 
συγκέντρωσης όπως παρακάτω αναλυτικά περιγράφο- 
νται. 

Στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα τέσσερα (Ο.Τ. 14) 
εχει κατασκευαστεί ένα ισόγειο κεραμοσκεπές κτίριο 
τύπου 2.85 εμβαδού εκατόν δώδεκα τετραγωνικών μέ¬ 
τρων και δύο εκατοστών (112,02) μ2 το οποίο αποτε- 
λείται από δύο καταστήματα και μία αίθουσα συγκέ¬ 
ντρωσης ήτοι: 


1) με τά στοιχεία (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ I) εμβαδού είκοσι εν¬ 
νέα τετραγωνικών μέτρων και είκοσι εξη εκατοστών 
(29,26) μ2 με ποσοστό συνδιοκτησίας επί του ολικού 
οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ. 14 δια¬ 
κόσια εξήντα ένα και διακόσια τρία χιλιοστά (261,203) 
%0 που αντιστοιχούν σε εκατό δέκα εξη τετραγωνικά 
μέτρα και τριακόσια εντεκα εκατοστά (116,311) μ2 επί 
του οικοπέδου. 

2) με τά στοιχεία (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ II) εμβαδού είκοσι 
εννέα τετραγωνικών μέτρων και είκοσι εξη εκατοστών 
(29,26) μ2 με ποσοστό συνδιοκτησίας επί του ολικού οι¬ 
κοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ. 14 ), διακό¬ 
σια εξήντα ένα και διακόσια τρία χιλιοστά (261,203) %ο 
που αντιστοιχούν σε εκατό δέκα εξη τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και τριακόσια εντεκα εκατοστά (116,311) μ2 επί του 
οικοπέδου. 

3) με τά στοιχεία (ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ) εμβα¬ 
δού πενήντα τριών τετραγωνικών μέτρων και πενήντα 
εκατοστών (53,50) μ2 με ποσοστό συνδιοκτησίας επί του 
ολικού οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ. 14), 
τετρακόσια εβδομήντα επτά και πεντακόσια ενενήντα 
τρία χιλιοστά (477,593) %ο που αντιστοιχούν σε διακόσια 
δώδεκα τετραγωνικά μέτρα και εξακόσια εξήντα οκτώ 
εκατοστά (212,668) μ2 επί του οικοπέδου. 

Κάθε μια από τις άνω ορίζοντες ιδιοκτησίες απο¬ 
τελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις δι¬ 
ατάξεις του ν. 3741/1929 «περί της κατ’ όροφον ιδιο¬ 
κτησίας» όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 1024/1971, του 
ν.3227/2004 (άρθρο 20, παρ. 6,7,8) που δημοσιεύθηκε στο 
υπ’ αριθμ. 31/ τ. Α’/9-2-2004 ΦΕΚ σε αντικατάσταση του 
α.ν. 163/1967 (άρθρο 10) και των συναφών ή τροποποι- 
ητικών αυτού, ν.δ. 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 
1002 και 1117 του Α.Κ. 

Ειδικά α) το Ο.Τ. με αριθμό (14) εμβαδού Ε= 445,39 μ2 
που περιλαμβάνει δύο (2) καταστήματα και μία αίθου¬ 
σα συγκέντρωσης β) έκταση Ε= 1400,οο μ2 που προορί¬ 
ζεται για χώρος αθλοπαιδιών γ) έκταση Ε= 4.285,οο μ2 
που προορίζεται για χώρος Σχολείου και δ) έκταση Ε 
= 1.716,οο μ2 που προορίζεται για χώρο ανέγερσης Εκ¬ 
κλησίας ήτοι συνολική έκταση Ε = (445,39 + 1.400,οο + 
4.285,00 + 1.716,οο) = 7.846,39 μ2 (επτά χιλιάδες οκτακό¬ 
σια σαράντα εξη τετραγωνικά μέτρα και τριάντα εν¬ 
νέα εκατοστά) παραμένουν σαν ενιαίοι αυτοτελείς χώ¬ 
ροι στην ιδιοκτησία του Ο.Ε.Κ. ο οποίος παρακρατεί 
το δικαίωμα να διαμορφώνει τούτους οποτεδήποτε και 
κατά την απόλυτη κρίση του σε περισσότερους επί μέ¬ 
ρους χώρους και να προβαίνει μονομερώς και χωρίς 
σύμπραξη των λοιπών συνιδιοκτητών στην κατανομή 
των ανηκόντων σε κάθε ένα από τους ενιαίους τού¬ 
τους χώρους ποσοστών συνιδιοκτησίας επί του οικο¬ 
πέδου και να συνιστά κατ’ αυτό τον τρόπο χωριστές 
οριζόντιες ιδιοκτησίες, σύμφωνα με τις ανωτέρω δια¬ 
τάξεις, και να κατανέμει τις δαπάνες του Γενικού και 
Ειδικού Κανονισμού. 

Γ) ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

1. Πίνακας που περιέχει τον αριθμό των κατοικιών, 
τον στοίχο στον οποίο ανήκει κάθε μία, τον τύπο κα¬ 
τοικίας, την θέση αυτής και τον αριθμό δωματίων, το 
εμβαδόν αυτής, το εμβαδόν της αποθήκης που ενδεχο¬ 
μένως αντιστοιχεί σ’ αυτή, τα ποσοστά που αντιστοι¬ 
χούν σ’ αυτή σε χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του οι¬ 
κοπέδου των οικοδομικών τετραγώνων, τους ψήφους 
και το ποσοστό συνιδιοκτησίας σε τετραγωνικά μέτρα 
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(μ2) επί τών προαναφερομένων οικοδομικών τετραγώ¬ 
νων του οικισμού. 

2. Το σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης το οποίο ακολου¬ 
θεί το σχέδιο γενικής διάταξης στο οποίο εικονίζεται το 
όλο αρχικό οικόπεδο όπως αγοράσθηκε από τον Ο.Ε.Κ. 
το τμήμα αυτού που διατέθηκε για δημόσιους και κοι¬ 
νόχρηστους χώρους (με πορτοκαλί χρώμα), τα τμήματα 
αυτού που απαρτίζουν το οικόπεδο του οικισμού (χρώ¬ 
ματος μπλέ) τά οποία παραμένουν στην ιδιοκτησία του 
Ο.Ε.Κ., οι χώροι του οικοπέδου του οικισμού που κατα¬ 
λαμβάνονται από τά αριθμημένα τμήματα αυτού οικο¬ 
δομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 
που απαρτίζουν το οικόπεδο του παραπάνω οικισμού, 
οι χώροι του οικοπέδου που καταλαμβάνονται από τους 
δέκα οκτώ (18) στοίχους,καθώς και οι χώροι που κατα¬ 
λαμβάνονται από κάθε μία κατοικία κάθε στοίχου, τα 
τμήματα του οικοπέδου του οικισμού που ανήκουν κατ’ 
αποκλειστική χρήση σε κάθε κατοικία. 

3. Σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών. 

Όλα τα ανωτέρω ευρίσκονται εντός φακέλου που 
έχει κατατεθεί στο Συμβ/φο της πόλης Αγρίνιου ΒΑΣΙ¬ 
ΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ και έχει συντα¬ 
χθεί η υπ’αριθμ. 31.321/25.4.2007 πράξη αυτού. 


Δ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΙ¬ 
ΣΜΟΥ 

Ο Κανονισμός που διέπει τις σχέσεις των συνιδιο¬ 
κτητών του παρόντος οικισμού και περιλαμβάνει α) Τον 
Γενικό Κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών σε 
σχέση με τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους 
του όλου οικισμού και β) τον ειδικό Κανονισμό των συ¬ 
νιδιοκτητών κάθε Στοίχου. Καταρτίστηκε δυνάμει της 
αριθμ. 23/19.3.1976 θέμα 15 & 87/15.11.1977 θέμα 12 απο¬ 
φάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Κ. που δη- 
μοσιεύθηκαν στα με αριθμ. 441/ 5.4.1976 & 1296/16.12.1977 
αντίστοιχα στα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνή- 
σεως (Τεύχος Β') αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας πράξης συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών 
του οικισμού και αντίγραφο του ανωτέρω ΦΕΚ πρέπει 
να μεταγράφει με την παρούσα. 

Το Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. αποφασίζει η παρούσα απόφα¬ 
ση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε- 
ως σε εφαρμογή τού με ισχύ του ν. 3227/2004 του άρ¬ 
θρου 20. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 10 Μαίου 2007 

Ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Κ. 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΑΓΚΙΩΤΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

23104 23956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

2410 597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

210 4135228 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 

26610 89122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

2610 638109 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

2810 300781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

26510 87215 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

22510 46654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

25310 22858 




ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοιηή 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοιηή ΡΥΡ/ΟΡ 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οά-Γοιπ από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 ί προσαυξανόμενη κατά 1 ί ανά 50 σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-Γοπι/άνά, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.; Τηλεφωνικά: 210 4071010 ■ ίοχ: 210 4071010 - ίηΐβπιβΐ: Ιι11ρ://νννννν.θ1.9Γ 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α.Ε.Δ. 

10 € 

Δωρεάν 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

2.250 € 

645 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

95 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70€ 

Δωρεάν 

Ο.Π.Κ. 

- 

Δωρεάν 

Α'+ Β'+ Δ' + Α.Α.Π. 

- 

450 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α' 

225 € 

190 € 

Β' 

320 € 

225 € 

Γ' 

65 € 

Δωρεάν 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 

Δωρεάν 

Δ' 

160 € 

80 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

80 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

33 € 


* Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, 
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ί ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας. 

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία 
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, 
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. 

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο¬ 
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Οργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). 

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. 

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050. 

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.οΐ^τ). 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τιΐΐρ://νννννν.θί.(]Γ - θ-ιπηίΙ: ννοίπΊΟΒίοτ.θί@6ΐ.0|Γ 














